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	CONCLUSION

	NOTE FINALE

	CONTINUITÉ VERS VERSION ANGLAISE

	

	 

	
Introduction au système des CORE-TERMS

	 

	Les CORE-TERMS constituent une architecture lexicale progressive organisée en séries séquentielles.

	Chaque série contient un ensemble de termes construits selon une logique de variation contrôlée, visant à explorer les nuances internes d’un noyau conceptuel stable.

	Le lexique ne se lit pas comme un dictionnaire classique.

	Il fonctionne comme une structure d’adressage.

	Chaque série occupe une position précise dans un ensemble hiérarchisé.

	 

	Principe fondamental

	Chaque noyau produit plusieurs variantes :

	Exemple :

	Architecture de calibration cohérente

	puis :

	Architecture de calibration cohérente active

	Architecture de calibration cohérente structurée

	Architecture de calibration cohérente stabilisée

	 

	But du système

	Le but n’est pas d’accumuler des synonymes.

	Le but est de :

	préciser

	stabiliser

	distinguer

	conserver des nuances utilisables

	 

	Lecture correcte

	Un lecteur ne doit pas lire TOUTES les séries d’un seul mouvement.

	Il consulte :

	
		une famille

		une série

		un noyau précis

		 



	Structure générale

	Chaque série contient :

	
		10 termes français



	Chaque série appartient à une famille.

	Chaque famille appartient à une logique de progression.

	 

	 Comment naviguer dans les familles

	Système des familles

	AA → ZZ

	Premier niveau d’adressage.

	Puis :

	AAA → ZZZ

	Second niveau si nécessaire.

	 

	Signification pratique

	Une famille n’est pas un simple code.

	Elle sert à :

	
		localiser un groupe

		maintenir la cohérence

		éviter la confusion



	 

	Progression des séries

	Exemple :

	Série 1
Série 2
Série 3

	Chaque série prolonge le noyau précédent ou ouvre une nuance nouvelle.

	 

	Ce qu’il faut comprendre

	Le lexique fonctionne comme :

	
		une mémoire adressable

		une architecture consultable

		un noyau lexical structuré



	 

	Comparaison simple

	Comme en informatique :

	CPU → centre directeur
Kernel → règles
Core → termes fondamentaux

	Mémoire → séries
Archives → corpus complet

	 

	Finalité

	Ce lexique constitue une base de stabilité pour :

	
		l’écriture

		la clarification

		l’archivage

		la continuité conceptuelle



	 

	 

	 

	 

	SÉRIES 1 - 25

	 

	SÉRIE-1 — FAMILLE A

	Père

	Définition officielle UB-2 :
Origine relationnelle, source reconnue dans le registre de la filiation, de la proximité intérieure, de l’adresse personnelle et de la relation consciente.

	Il :
désigne l’origine dans le registre relationnel conscient.

	• il appartient à la filiation
• il soutient la proximité intérieure
• il renforce l’adresse personnelle

	Usage :
Employer Père lorsque le texte parle de relation, de filiation, de proximité intérieure, d’amour personnel ou d’adresse consciente.

	Ne pas employer :
Lorsque le contexte relève principalement de structure, d’administration, d’architecture universelle ou d’organisation fonctionnelle.

	 

	Créateur

	Définition officielle UB-2 :
Origine structurante, organisatrice ou administrative d’une réalité.

	Il :
désigne l’origine dans le registre structural et fonctionnel.

	• il organise
• il structure
• il soutient l’administration universelle

	Usage :
Employer Créateur lorsque le texte parle d’organisation, de structure, de plan, d’administration ou de fonction universelle.

	Ne pas employer :
Lorsque le contexte relève principalement de filiation, de proximité relationnelle ou de relation intérieure.

	 

	Père Créateur

	Définition officielle UB-2 :
Terme employé lorsque les dimensions relationnelle et structurante sont simultanément actives.

	 

	Il :
unit relation consciente et fonction organisatrice.

	• il relie relation et structure
• il maintient une origine personnelle
• il soutient une fonction organisatrice

	Divin

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui relève du niveau Source sans signifier automatiquement l’appartenance à la Classe-Source.

	Il :
exprime une qualité relevant du niveau Source.

	• il indique une qualité élevée
• il ne signifie pas Déité
• il soutient une distinction de niveau

	Usage :
Employer Divin lorsqu’il s’agit d’une qualité de niveau Source sans appartenance à la Classe-Source.

	 

	Déité

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui appartient à la Classe-Source, c’est-à-dire au niveau originaire de causalité universelle.

	Elle :
désigne une appartenance originaire de causalité.

	• elle relève de la Classe-Source
• elle indique une causalité première
• elle soutient une origine universelle

	Usage :
Employer Déité lorsqu’il s’agit d’une appartenance à la Classe-Source.

	 

	Esprit

	Définition officielle UB-2 :
Réalité non matérielle active orientée vers cohésion, signification ou relation.

	Il :
agit dans le champ non matériel de cohésion.

	• il soutient la cohésion
• il oriente vers la signification
• il renforce la relation

	 

	Âme

	Définition officielle UB-2 :
Réalité progressive qui se forme par intégration vécue.

	Elle :
croît par expérience intégrée.

	• elle se forme par expérience
• elle se développe par choix
• elle soutient l’orientation intérieure

	 

	Personnalité

	Définition officielle UB-2 :
Centre unificateur permettant relation consciente, choix et continuité identifiable.

	Elle :
unifie les fonctions conscientes sans s’y réduire.

	• elle soutient la relation consciente
• elle permet le choix
• elle maintient une continuité identifiable

	 

	Réalité

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui possède existence effective à un niveau donné, qu’elle soit immédiatement perçue ou non.

	Elle :
désigne ce qui existe effectivement.

	• elle possède une existence effective
• elle peut être perçue ou non
• elle soutient une base objective

	 

	Vérité

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui correspond effectivement à la réalité au niveau considéré.

	Elle :
exprime l’accord avec le réel.

	• elle correspond à la réalité
• elle soutient la justesse
• elle maintient une cohérence de lecture

	 

	SÉRIE-2 — FAMILLE A

	 

	Suprême

	Définition officielle UB-2 :
Réalité intégrative issue de multiples expériences convergentes.

	 

	Il :
désigne une cohérence qui se constitue progressivement.

	• il se constitue progressivement
• il intègre des niveaux multiples
• il stabilise une cohérence issue de l’expérience

	Usage :
Employer Suprême lorsque le texte concerne l’intégration expérientielle, la synthèse progressive ou la cohérence émergente.

	 

	Ultime

	Définition officielle UB-2 :
Niveau au-delà du fini intégré, sans atteindre l’absolu.

	Il :
exprime une extension supérieure au Suprême.

	• il dépasse le fini intégré
• il relève d’une réalité trans-finie
• il soutient une coordination plus vaste

	Usage :
Employer Ultime lorsque le texte concerne le dépassement du fini, la coordination élargie ou l’horizon trans-expérientiel.

	 

	Absolu

	Définition officielle UB-2 :
Réalité sans limitation dans son propre niveau.

	Il :
désigne un niveau sans dépendance progressive.

	• il ne dépend pas du temps
• il ne dépend pas de progression
• il ne dépend pas d’acquisition

	Usage :
Employer Absolu lorsqu’il s’agit d’une absence de limitation intrinsèque ou d’un niveau originaire non conditionné.

	 

	Conscience

	Définition officielle UB-2 :
Capacité active de perception, de distinction et de réponse.

	Elle :
agit comme capacité intérieure de perception.

	• elle permet la perception de soi
• elle soutient la perception du réel
• elle oriente intérieurement

	Usage :
Ne pas confondre conscience (capacité active) et mental (interface de traitement).

	 

	Mental

	Définition officielle UB-2 :
Interface de traitement reliant perception, formulation, organisation et décision.

	Il :
sert d’outil de liaison intérieure.

	• il relie la perception
• il soutient la formulation
• il organise la décision

	 

	Ajusteur

	Définition officielle UB-2 :
Présence prépersonnelle intérieure orientée vers une unification supérieure.

	Il :
agit silencieusement sans remplacer la personnalité.

	• il ne se confond pas avec la personnalité
• il ne remplace pas la conscience
• il soutient une orientation silencieuse

	 

	Présence

	Définition officielle UB-2 :
Réalité active perceptible ou opérante, qu’elle soit localisée ou non.

	Elle :
agit dans plusieurs registres possibles.

	• elle peut être intérieure
• elle peut être relationnelle
• elle peut être fonctionnelle

	 

	Source

	Définition officielle UB-2 :
Ce à partir de quoi une réalité devient possible ou active.

	Elle :
désigne l’origine active d’un processus.

	• elle indique l’origine
• elle exprime la causalité
• elle soutient le point générateur

	 

	Univers

	Définition officielle UB-2 :
Champ organisé de réalités sous cohérence de lois et d’administration.

	Il :
désigne un ensemble organisé sous lois cohérentes.

	• il implique une structure
• il soutient une hiérarchie
• il maintient une continuité fonctionnelle

	 

	Administration

	Définition officielle UB-2 :
Organisation fonctionnelle permettant coordination, stabilité et continuité structurée.

	 

	Elle :
agit dans le registre de l’ordre structuré.

	• elle soutient la coordination
• elle maintient la stabilité
• elle renforce la continuité structurée

	Usage :
Employer Administration lorsque le contexte relève du Créateur, de l’ordre ou de la structure.

	 

	SÉRIE-3 — FAMILLE A

	 

	Esprit Opérationnel Infini

	Définition officielle UB-2 :
Réalité opérative de troisième origine dans sa fonction active de liaison, de coordination et d’exécution universelle.

	Il :
agit comme réalité de circulation et de coordination universelle.

	• il exprime l’opération
• il soutient la circulation
• il maintient la coordination fonctionnelle

	 

	Déité

	Définition officielle UB-2 :
Réalité appartenant à la Classe-Source.

	Elle :
désigne une appartenance originaire et non une simple qualité élevée.

	• elle relève de la Classe-Source
• elle indique une causalité première
• elle soutient l’origine universelle

	 

	Classe-Source

	Définition officielle UB-2 :
Niveau d’origine appartenant aux réalités qui possèdent causalité première dans l’architecture universelle.

	Elle :
désigne le niveau d’origine première.

	• elle concerne l’origine première
• elle exprime une causalité structurante
• elle soutient le niveau source de réalité

	 

	Niveau Source

	Définition officielle UB-2 :
Qualité relevant du champ de la Source sans signifier nécessairement appartenance à la Classe-Source.

	Il :
exprime une qualité sans identité de Classe-Source.

	• il désigne une qualité de niveau Source
• il ne signifie pas Déité
• il soutient une distinction de niveau

	 

	Présence intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Réalité active opérant dans le champ conscient sans se confondre avec celui-ci.

	Elle :
agit intérieurement sans contrainte.

	• elle agit silencieusement
• elle n’impose pas
• elle influence en profondeur

	 

	Filiation

	Définition officielle UB-2 :
Reconnaissance consciente d’une origine relationnelle.

	Elle :
s’inscrit dans le registre relationnel vivant.

	• elle appartient au registre du Père
• elle soutient la relation consciente
• elle renforce l’appartenance vivante

	 

	Structure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation stable des relations entre éléments dans un ensemble cohérent.

	Elle :
ordonne durablement les relations internes.

	• elle implique l’ordre
• elle soutient la fonction
• elle maintient une articulation durable

	 

	Relation

	Définition officielle UB-2 :
Lien actif entre deux réalités capables d’influence mutuelle.

	Elle :
unit sans fusionner.

	• elle établit un lien actif
• elle permet l’influence mutuelle
• elle maintient la distinction des réalités

	 

	Vérité vivante

	Définition officielle UB-2 :
Vérité agissante dans l’expérience plutôt qu’une formulation figée.

	Elle :
devient opérante dans le vécu.

	• elle devient vécue
• elle s’intègre progressivement
• elle soutient une opération réelle

	 

	Réalité expérientielle

	Définition officielle UB-2 :
Réalité qui se constitue ou se stabilise par acquisition vécue.

	Elle :
émerge par progression et intégration.

	• elle implique une progression
• elle soutient une intégration réelle
• elle conduit à une transformation vécue

	 

	SÉRIE-4 — FAMILLE A

	 

	Source Première

	Définition officielle UB-2 :
Origine première à partir de laquelle une réalité devient possible dans l’ordre universel.

	Elle :
désigne l’antériorité causale première.

	• elle renvoie à l’origine première
• elle exprime une causalité initiale
• elle soutient une antériorité structurante

	Usage :
Employer Source Première lorsque le texte désigne l’origine avant toute différenciation fonctionnelle.

	 

	Centre

	Définition officielle UB-2 :
Point stable à partir duquel une organisation, une relation ou une influence s’exerce.

	Il :
sert de point de référence organisateur.

	• il implique la stabilité
• il soutient la référence
• il maintient une polarité organisatrice

	 

	Centre-Source

	Définition officielle UB-2 :
Réalité qui unit simultanément origine et point organisateur.

	Il :
associe causalité et centralité.

	• il unit l’origine
• il maintient un point organisateur
• il soutient causalité et centralité

	 

	Présence prépersonnelle

	Définition officielle UB-2 :
Présence active qui agit avant le niveau de personnalité sans être impersonnelle.

	Elle :
agit avant la personnalité sans contrainte.

	• elle influence
• elle oriente
• elle n’impose pas

	 

	Personnalité humaine

	Définition officielle UB-2 :
Centre unificateur propre à l’humain permettant choix, réponse et continuité consciente.

	Elle :
unifie les fonctions humaines sans se confondre avec elles.

	• elle permet le choix
• elle soutient la réponse consciente
• elle maintient une continuité intérieure

	 

	Âme morontielle

	Définition officielle UB-2 :
Réalité progressive résultant de l’interaction entre mental humain, choix vécus et présence intérieure.

	Elle :
croît par intégration progressive.

	• elle appartient au registre de la croissance
• elle soutient l’intégration
• elle maintient une continuité progressive

	 

	Conscience de soi de niveau Source

	Définition officielle UB-2 :
Conscience de soi opérant selon une qualité relevant du Niveau Source.

	Elle :
exprime une qualité élevée de conscience sans signifier Déité.

	• elle relève d’une qualité de niveau Source
• elle ne signifie pas Classe-Source
• elle soutient une conscience intégrée

	 

	Réalité non personnelle

	Définition officielle UB-2 :
Réalité active ne possédant pas le statut de personnalité.

	Elle :
agit sans relation personnelle propre.

	• elle peut agir
• elle peut structurer
• elle peut influencer sans personnalité

	 

	Absolu de Déité

	Définition officielle UB-2 :
Champ absolu relevant de la Déité dans son potentiel illimité.

	Il :
appartient au registre absolu de Classe-Source.

	• il appartient à la Classe-Source
• il relève du registre absolu
• il soutient une origine non limitée

	 

	Réalité existentielle

	Définition officielle UB-2 :
Réalité qui existe pleinement sans dépendre d’un processus d’acquisition.

	Elle :
possède son être sans progression préalable.

	• elle n’émerge pas
• elle n’évolue pas pour exister
• elle possède son être pleinement

	 

	SÉRIE-5 — FAMILLE A

	 

	Réalité expérientielle approfondie

	Définition officielle UB-2 :
Réalité qui ne se contente pas d’exister par expérience, mais qui se stabilise par intégration successive de multiples niveaux vécus.

	Elle :
s’approfondit par intégration progressive du vécu.

	• elle implique une acquisition réelle
• elle soutient une maturation progressive
• elle conduit à une consolidation durable

	 

	Présence ajustante

	Définition officielle UB-2 :
Action intérieure silencieuse orientée vers une meilleure cohérence entre conscience, choix et orientation supérieure.

	Elle :
agit comme ajustement intérieur sans contrainte.

	• elle n’impose pas
• elle n’annule pas la liberté
• elle agit comme rectification intérieure possible

	 

	Réalité finie

	Définition officielle UB-2 :
Réalité opérant à l’intérieur de limites temporelles, spatiales et fonctionnelles.

	Elle :
s’inscrit dans un cadre limité d’expérience.

	• elle appartient au temps et à l’espace
• elle caractérise les capacités limitées
• elle soutient une progression graduelle

	 

	Réalité trans-finie

	Définition officielle UB-2 :
Réalité dépassant le fini sans atteindre l’absolu.

	Elle :
ouvre un registre plus vaste que le fini classique.

	• elle appartient au registre de l’Ultime
• elle dépasse l’expérience finie classique
• elle soutient une amplitude supérieure

	Réalité absolue

	Définition officielle UB-2 :
Réalité sans limitation intrinsèque dans son ordre propre.

	Elle :
ne dépend d’aucune progression.

	• elle ne dépend pas du temps
• elle ne dépend pas de progression
• elle ne dépend pas d’acquisition

	 

	Fonction créatrice

	Définition officielle UB-2 :
Action structurante qui organise, produit ou ordonne une réalité nouvelle.

	Elle :
agit dans le champ de l’organisation active.

	• elle appartient au registre du Créateur
• elle soutient l’architecture
• elle organise activement

	 

	Fonction relationnelle

	Définition officielle UB-2 :
Action qui relie sans nécessairement structurer.

	Elle :
agit dans le champ du lien vivant.

	• elle appartient au registre du Père
• elle soutient la proximité consciente
• elle renforce la relation vivante

	 

	Réalité de filiation

	Définition officielle UB-2 :
Réalité vécue à partir de la reconnaissance d’origine relationnelle.

	Elle :
s’enracine dans une relation consciente d’appartenance.

	• elle implique l’appartenance
• elle soutient la relation consciente
• elle favorise une réponse intérieure

	 

	Administration universelle

	Définition officielle UB-2 :
Organisation coordonnée des fonctions dans un ensemble cosmique cohérent.

	Elle :
ordonne les fonctions dans un cadre universel.

	• elle concerne l’ordre
• elle soutient la hiérarchie
• elle maintient la coordination

	Ordre vivant

	Définition officielle UB-2 :
Structure stable capable d’adaptation sans perdre sa cohérence.

	Il :
demeure dynamique sans rigidité.

	• il reste dynamique
• il demeure ajustable
• il conserve sa cohérence

	 

	SÉRIE-6 — FAMILLE A

	 

	Ordre expérientiel

	Définition officielle UB-2 :
Ordre qui se constitue progressivement par acquisition vécue.

	Il :
émerge par parcours et intégration.

	• il implique un développement
• il soutient une intégration progressive
• il conduit à une transformation réelle

	 

	Ordre existentiel

	Définition officielle UB-2 :
Ordre pleinement établi sans dépendre d’une progression d’acquisition.

	Il :
existe sans dépendre d’un parcours évolutif.

	• il existe d’emblée
• il possède sa cohérence propre
• il n’est pas produit par expérience

	 

	Présence de relation

	Définition officielle UB-2 :
Présence dont la fonction principale est de soutenir proximité, lien et reconnaissance mutuelle.

	Elle :
agit prioritairement dans le champ relationnel.

	• elle soutient la proximité
• elle renforce le lien
• elle favorise la reconnaissance mutuelle

	 

	Présence de structure

	Définition officielle UB-2 :
Présence dont la fonction principale est l’organisation, le maintien et la cohérence fonctionnelle.

	Elle :
agit dans le champ de l’organisation stable.

	• elle soutient l’organisation
• elle maintient la cohérence fonctionnelle
• elle favorise une stabilité durable

	 

	Vérité structurante

	Définition officielle UB-2 :
Vérité qui organise durablement la compréhension.

	Elle :
stabilise et ordonne la lecture.

	• elle stabilise
• elle ordonne
• elle sert de base durable

	 

	Vérité relationnelle

	Définition officielle UB-2 :
Vérité qui agit principalement dans le champ du lien vivant.

	Elle :
éclaire la relation avant la structure.

	• elle rapproche
• elle éclaire la relation
• elle ne se réduit pas à une structure doctrinale

	 

	Réalité intégrative

	Définition officielle UB-2 :
Réalité capable de réunir plusieurs niveaux sans les annuler.

	Elle :
maintient l’unité sans effacer les distinctions.

	• elle relie
• elle synthétise
• elle maintient la distinction interne

	 

	Architecture vivante

	Définition officielle UB-2 :
Structure stable, adaptable et capable d’évolution sans rupture.

	Elle :
demeure active sans rigidité.

	• elle reste stable
• elle demeure adaptable
• elle soutient une évolution sans rupture

	 

	Continuité consciente

	Définition officielle UB-2 :
Persistance identifiable d’une conscience à travers des changements de conditions ou de niveaux.

	Elle :
maintient l’identité à travers les passages.

	• elle implique une mémoire de cohérence
• elle maintient une orientation stable
• elle soutient une identité reconnue

	 

	Niveau de stabilité

	Définition officielle UB-2 :
Degré de cohérence atteint par une réalité, une compréhension ou une structure.

	Il :
mesure la solidité atteinte.

	• il permet d’évaluer la solidité
• il indique la durabilité
• il mesure la résistance à la confusion
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	Architecture fondatrice

	Définition officielle UB-2 :
Structure de base à partir de laquelle une réalité peut durablement se construire.

	Elle :
porte les éléments premiers d’un ensemble durable.

	• elle porte les éléments premiers
• elle supporte les développements futurs
• elle conserve la cohérence originelle

	 

	Architecture de transition

	Définition officielle UB-2 :
Structure provisoire permettant le passage entre deux états de stabilité.

	Elle :
sert de cadre intermédiaire sans constituer l’état final.

	• elle n’est pas finale
• elle facilite un déplacement de niveau
• elle maintient une cohérence intermédiaire

	 

	Stabilité réelle

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence effectivement intégrée, indépendante des apparences extérieures.

	Elle :
demeure stable malgré les variations visibles.

	• elle résiste à la variation
• elle résiste à la pression
• elle réduit la confusion

	 

	Stabilité apparente

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence visible qui peut subsister sans intégration profonde.

	Elle :
présente une stabilité sans garantie de profondeur.

	• elle peut sembler solide
• elle peut rester fragile intérieurement
• elle soutient parfois une cohérence provisoire

	 

	Cohérence de niveau

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne propre à un niveau donné sans mélange prématuré avec un autre niveau.

	Elle :
respecte les distinctions entre niveaux.

	• elle exige une justesse de registre
• elle maintient une précision de cadre
• elle respecte les distinctions

	 

	Conscience structurée

	Définition officielle UB-2 :
Conscience dont les éléments de perception et de réponse sont organisés de façon stable.

	Elle :
ordonne perception et réponse avec cohérence.

	• elle distingue mieux
• elle relie avec justesse
• elle réduit la dispersion

	 

	Vérité active

	Définition officielle UB-2 :
Vérité qui agit directement dans le champ du vécu et produit des effets de transformation.

	Elle :
devient opérante dans le réel.

	• elle n’est pas seulement formulée
• elle devient opérante
• elle soutient une transformation réelle

	 

	Relation de Source

	Définition officielle UB-2 :
Lien conscient avec ce qui est reconnu comme origine vivante.

	Elle :
s’inscrit dans une reconnaissance intérieure ascendante.

	• elle appartient au registre de la filiation
• elle soutient la relation ascendante
• elle renforce la reconnaissance intérieure

	 

	Causalité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Cause active opérant à partir du champ intérieur sans toujours se manifester immédiatement extérieurement.

	Elle :
agit en profondeur avant d’apparaître.

	• elle précède parfois la formulation
• elle influence la direction profonde
• elle soutient une dynamique intérieure

	 

	Ordre de continuité

	Définition officielle UB-2 :
Structure permettant qu’une réalité demeure intelligible à travers les changements.

	Il :
organise la permanence à travers les variations.

	• il garantit la transmission
• il maintient la lisibilité
• il soutient une permanence structurée
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	Architecture auto-portante

	Définition officielle UB-2 :
Structure capable de demeurer cohérente par sa propre organisation sans dépendre d’un soutien extérieur permanent.

	Elle :
tient par sa cohérence interne.

	• elle tient par sa cohérence interne
• elle conserve sa lisibilité
• elle demeure transmissible sans ajout indispensable

	 

	Architecture auto-évolutive

	Définition officielle UB-2 :
Structure capable d’intégrer de nouveaux développements sans perdre son axe fondateur.

	Elle :
évolue sans perdre sa cohérence d’origine.

	• elle accepte l’ajout
• elle conserve l’orientation
• elle évolue sans rupture interne

	 

	Stabilisation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence acquise dans le champ intérieur indépendamment des variations extérieures.

	Elle :
stabilise l’intérieur sans dépendance externe.

	• elle implique un calme de fond
• elle maintient une continuité d’orientation
• elle réduit la dispersion

	 

	Stabilisation structurelle

	Définition officielle UB-2 :
Solidité atteinte par une organisation lorsque ses relations internes deviennent durables.

	Elle :
renforce les relations internes d’un ensemble.

	• elle réduit les fragilités
• elle augmente la tenue de l’ensemble
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Conscience intégrée

	Définition officielle UB-2 :
Conscience capable de maintenir simultanément perception, discernement et réponse cohérente sans fragmentation dominante.

	Elle :
unit plusieurs fonctions sans dispersion.

	• elle maintient la perception
• elle soutient le discernement
• elle favorise une réponse cohérente

	 

	Conscience opérative

	Définition officielle UB-2 :
Conscience qui ne se limite pas à percevoir, mais agit avec justesse dans le réel.

	Elle :
transforme la perception en action ajustée.

	• elle formule
• elle ajuste
• elle applique

	 

	Réalité transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Réalité suffisamment structurée pour pouvoir être communiquée sans perdre son sens essentiel.

	Elle :
demeure communicable sans perte majeure.

	• elle exige la clarté
• elle suppose une stabilité
• elle maintient l’intelligibilité

	 

	Vérité non figée

	Définition officielle UB-2 :
Vérité qui demeure vraie sans être enfermée dans une seule formulation.

	Elle :
reste vivante à travers différentes expressions justes.

	• elle reste vivante
• elle supporte plusieurs formulations justes
• elle ne devient pas rigide

	 

	Ordre de maturation

	Définition officielle UB-2 :
Séquence par laquelle une réalité atteint progressivement sa pleine cohérence.

	Il :
organise la progression jusqu’à maturité.

	• il implique des étapes
• il soutient la croissance
• il prépare une stabilisation progressive

	 

	Cohérence durable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence capable de traverser le temps sans se dissoudre sous l’effet des variations.

	Elle :
demeure stable malgré l’évolution.

	• elle demeure lisible
• elle reste stable
• elle supporte l’évolution sans perte d’axe
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	Architecture transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Structure suffisamment claire et stable pour être transmise sans perte majeure de cohérence.

	Elle :
demeure lisible au-delà de son contexte immédiat.

	• elle demeure lisible pour un tiers
• elle supporte le passage du temps
• elle conserve son axe sans dépendre de son auteur

	 

	Architecture de continuité

	Définition officielle UB-2 :
Structure conçue pour permettre qu’un contenu demeure intelligible à travers les changements de contexte.

	Elle :
relie les phases sans rupture de sens.

	• elle relie les phases
• elle maintient le sens
• elle assure le passage entre générations de lecture

	 

	Stabilité de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un texte ou d’une structure à rester compréhensible malgré des lectures successives.

	Elle :
préserve la lisibilité malgré les reprises.

	• elle suppose une clarté de formulation
• elle maintient une cohérence interne
• elle réduit l’ambiguïté excessive

	 

	Cohérence de transmission

	Définition officielle UB-2 :
Accord entre ce qui est formulé, ce qui est compris et ce qui peut être repris sans déformation majeure.

	Elle :
maintient l’accord entre formulation et reprise.

	• elle réduit les glissements de sens
• elle soutient la continuité du contenu
• elle favorise une transmission fidèle

	 

	Vérité de maturation

	Définition officielle UB-2 :
Vérité qui devient progressivement pleinement intelligible à mesure que la conscience mûrit.

	Elle :
se révèle selon un rythme de maturation.

	• elle ne se livre pas entièrement d’un seul coup
• elle s’éclaire par étapes
• elle soutient une compréhension progressive

	 

	Présence de continuité

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui maintient un fil stable à travers les changements d’état ou de compréhension.

	Elle :
porte un lien constant entre les phases.

	• elle soutient la permanence
• elle relie les phases
• elle maintient un axe continu

	 

	Structure de passage

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant le franchissement d’un seuil sans rupture de cohérence.

	Elle :
accompagne le passage avec stabilité.

	• elle accompagne la transition
• elle évite la discontinuité brutale
• elle soutient une cohérence progressive

	 

	Conscience durable

	Définition officielle UB-2 :
Conscience capable de conserver son axe malgré les variations de situation.

	Elle :
demeure stable malgré les fluctuations.

	• elle maintient une orientation stable
• elle ne dépend pas d’un état momentané
• elle soutient une continuité intérieure

	 

	Ordre de clarification

	Définition officielle UB-2 :
Séquence par laquelle une compréhension devient progressivement plus nette sans altérer son contenu essentiel.

	Il :
organise la clarification sans déformation.

	• il implique une distinction croissante
• il réduit la confusion
• il soutient une justesse progressive

	 

	Fondement transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui peut servir durablement de base commune à d’autres sans nécessiter reconstruction complète.

	Il :
sert de base stable pour la reprise.

	• il supporte la reprise
• il demeure intelligible
• il permet une continuité structurée
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	Architecture lisible

	Définition officielle UB-2 :
Organisation suffisamment claire pour demeurer compréhensible sans surcharge explicative.

	Elle :
maintient une lisibilité durable.

	• elle facilite l’accès au contenu
• elle réduit la surcharge explicative
• elle soutient une compréhension stable

	 

	Structure durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation capable de traverser le temps sans perdre sa cohérence essentielle.

	Elle :
demeure valable malgré les variations.

	• elle supporte les variations
• elle conserve sa tenue
• elle demeure exploitable dans la durée

	 

	Cohérence fondatrice

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne initial qui permet à l’ensemble de rester juste dans ses développements ultérieurs.

	Elle :
oriente solidement l’ensemble dès l’origine.

	• elle oriente le départ
• elle conditionne la solidité future
• elle soutient une continuité fiable

	 

	Ordre de permanence

	Définition officielle UB-2 :
Organisation par laquelle une réalité demeure identifiable malgré les changements de forme.

	Il :
préserve l’identité à travers les variations.

	• il maintient le fil
• il protège la continuité
• il soutient une permanence lisible

	 

	Vérité transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Vérité suffisamment claire pour être reprise sans perte majeure de sens.

	Elle :
demeure communicable sans déformation majeure.

	• elle reste communicable
• elle conserve son axe
• elle supporte la reformulation juste

	 

	Niveau de maturité

	Définition officielle UB-2 :
Degré atteint par une conscience, une structure ou une compréhension dans sa capacité de stabilité.

	Il :
indique un degré réel d’intégration.

	• il permet d’évaluer la profondeur
• il mesure la cohérence
• il soutient la capacité de maintien

	 

	Stabilité de fond

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité qui ne dépend pas d’un état momentané mais d’une cohérence intérieure durable.

	Elle :
persiste sous les variations visibles.

	• elle persiste sous variation
• elle soutient l’ensemble silencieusement
• elle maintient une base durable

	 

	Conscience clarifiée

	Définition officielle UB-2 :
Conscience ayant réduit suffisamment ses zones de confusion pour distinguer avec justesse.

	Elle :
perçoit avec davantage de netteté.

	• elle perçoit plus nettement
• elle relie avec sobriété
• elle répond avec moins de dispersion

	 

	Structure d’héritage

	Définition officielle UB-2 :
Organisation pensée pour être reprise sans dépendre de son contexte d’origine.

	Elle :
facilite une reprise durable.

	• elle facilite la continuité
• elle permet une transmission intergénérationnelle
• elle soutient une reprise cohérente

	 

	Base de continuité

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui permet qu’un contenu demeure vivant, lisible et transmissible à travers le temps.

	Elle :
sert de support minimal de continuité.

	• elle soutient la reprise
• elle garantit une continuité minimale
• elle maintient l’axe fondamental
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	Stabilité interprétative

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un contenu à conserver son sens essentiel malgré différentes lectures.

	Elle :
préserve le sens principal malgré la diversité des lectures.

	• elle réduit les déformations
• elle maintient l’axe principal
• elle permet pluralité sans rupture de sens

	 

	Cohérence d’archive

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne permettant à un corpus de rester lisible dans le temps.

	Elle :
maintient les relations internes du corpus.

	• elle protège les relations entre éléments
• elle évite les contradictions internes
• elle soutient la continuité documentaire

	 

	Architecture de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Organisation qui guide progressivement la compréhension.

	Elle :
ordonne l’accès aux niveaux de lecture.

	• elle structure l’accès
• elle hiérarchise les niveaux de lecture
• elle facilite la progression sans confusion

	 

	Structure auto-interprétable

	Définition officielle UB-2 :
Structure dont les éléments internes permettent déjà une large part de compréhension sans commentaire externe permanent.

	Elle :
porte en elle ses propres repères.

	• elle contient ses propres repères
• elle réduit la dépendance explicative
• elle soutient une autonomie de lecture

	 

	Continuité vivante

	Définition officielle UB-2 :
Continuité qui demeure active, non figée, capable d’être reprise sans rigidité.

	Elle :
reste active sans perdre sa cohérence.

	• elle reste ouverte
• elle conserve son mouvement interne
• elle soutient une reprise souple

	 

	Lecture de niveau

	Définition officielle UB-2 :
Lecture respectant le niveau exact auquel un terme ou une formulation appartient.

	Elle :
évite les déplacements de registre.

	• elle évite les glissements de registre
• elle réduit les confusions de plan
• elle soutient une lecture exacte

	 

	Stabilité de formulation

	Définition officielle UB-2 :
Formulation suffisamment juste pour rester valide sans retouche fréquente.

	Elle :
demeure pertinente malgré le temps.

	• elle conserve sa pertinence
• elle résiste aux reformulations inutiles
• elle soutient une expression stable

	 

	Transmission structurée

	Définition officielle UB-2 :
Transmission respectant l’ordre interne du contenu.

	Elle :
préserve l’ordre des priorités internes.

	• elle maintient les priorités
• elle conserve les articulations essentielles
• elle soutient une transmission fidèle

	 

	Permanence lisible

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un contenu à rester intelligible malgré le temps.

	Elle :
demeure accessible malgré la durée.

	• elle supporte la relecture
• elle demeure accessible sans perte majeure
• elle soutient une lisibilité durable

	 

	Noyau interprétatif

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble minimal de sens qui doit rester intact dans toute lecture.

	 

	 

	Il :
protège le centre essentiel du sens.

	• il protège l’essentiel
• il sert de référence centrale
• il soutient une lecture cohérente
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	Stabilité doctrinale

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un ensemble de formulations à conserver une cohérence suffisante sans variation de fond.

	Elle :
préserve l’axe doctrinal principal.

	• elle maintient l’axe principal
• elle évite les dérives d’interprétation
• elle soutient une continuité fiable

	 

	Architecture d’interprétation

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne permettant qu’un contenu soit compris selon des niveaux cohérents.

	Elle :
ordonne les accès au sens.

	• elle ordonne les accès au sens
• elle protège les articulations principales
• elle soutient une lecture hiérarchisée

	 

	Continuité de sens

	Définition officielle UB-2 :
Permanence du sens essentiel malgré les variations de formulation.

	Elle :
maintient le sens principal malgré les reformulations.

	• elle conserve l’axe
• elle réduit les ruptures de compréhension
• elle soutient une lecture durable

	 

	Structure de clarification

	Définition officielle UB-2 :
Organisation qui permet à une compréhension de devenir progressivement plus nette.

	Elle :
favorise une clarification ordonnée.

	• elle facilite les distinctions
• elle soutient l’émergence de justesse
• elle maintient une progression lisible

	 

	Fondement de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Base minimale nécessaire pour qu’une lecture demeure juste.

	Il :
sert d’appui initial à la lecture.

	• il soutient l’entrée dans le texte
• il oriente sans surcharger
• il maintient une base cohérente

	 

	Cohérence doctrinale

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre les éléments d’un même ensemble doctrinal.

	Elle :
relie les éléments doctrinaux sans contradiction.

	• elle évite les contradictions
• elle soutient la stabilité d’ensemble
• elle maintient l’accord interne

	 

	Transmission durable

	Définition officielle UB-2 :
Transmission capable de conserver sa valeur au-delà de son contexte immédiat.

	Elle :
traverse les contextes sans perte majeure.

	• elle traverse le temps
• elle reste exploitable
• elle soutient une continuité stable

	 

	Base interprétative

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble minimal de repères nécessaires pour qu’une interprétation demeure juste.

	Elle :
réduit l’arbitraire de lecture.

	• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient la lecture cohérente
• elle maintient une base stable

	 

	Permanence structurée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité d’une réalité organisée de façon stable à travers le temps.

	Elle :
maintient l’ordre interne dans la durée.

	• elle maintient l’ordre
• elle protège la lisibilité
• elle soutient une continuité durable

	 

	Lecture stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Lecture devenue suffisamment cohérente pour ne plus dépendre de corrections constantes.

	Elle :
demeure juste sans ajustements répétés.

	• elle conserve la justesse
• elle soutient la continuité de compréhension
• elle maintient une lecture fiable
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	Stabilité de corpus

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un ensemble de textes à conserver une cohérence suffisante malgré leur diversité interne.

	Elle :
maintient l’accord global à travers la diversité.

	• elle maintient l’accord global
• elle réduit les écarts de lecture
• elle soutient une unité durable

	 

	Architecture doctrinale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des éléments doctrinaux selon une structure lisible et hiérarchisée.

	Elle :
ordonne les niveaux doctrinaux selon leur importance.

	• elle ordonne les niveaux
• elle protège les articulations majeures
• elle soutient une lecture hiérarchisée

	 

	Continuité interprétative

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’une lecture à demeurer juste à travers différents contextes sans rupture de sens.

	Elle :
préserve l’axe de lecture malgré les contextes.

	• elle conserve l’axe
• elle soutient la transmission fidèle
• elle réduit les ruptures de sens

	 

	Noyau transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble minimal de contenu pouvant être transmis sans altération majeure.

	Il :
protège l’essentiel lors de la transmission.

	• il protège l’essentiel
• il permet une reprise fidèle
• il soutient la continuité du contenu

	 

	Structure permanente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation dont les éléments principaux demeurent valides malgré les variations secondaires.

	Elle :
conserve l’essentiel malgré les ajustements.

	• elle conserve sa forme essentielle
• elle supporte le temps
• elle maintient la lisibilité principale

	 

	Lecture de continuité

	Définition officielle UB-2 :
Lecture qui relie correctement les différentes parties d’un ensemble sans rupture artificielle.

	Elle :
maintient le fil entre les parties.

	• elle maintient le fil
• elle évite les coupures arbitraires
• elle soutient une lecture cohérente

	 

	Fond doctrinal

	Définition officielle UB-2 :
Niveau de base sur lequel repose un ensemble de formulations doctrinales.

	Il :
porte les formulations principales.

	• il soutient les développements
• il protège la cohérence de fond
• il maintient la base doctrinale

	 

	Axe interprétatif

	Définition officielle UB-2 :
Direction centrale permettant d’orienter une lecture juste.

	Il :
sert de repère principal de lecture.

	• il sert de repère
• il réduit les écarts de sens
• il soutient une lecture stable

	 

	Cohérence durable de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’une lecture à rester valide dans le temps sans révision constante.

	Elle :
maintient sa solidité à travers les reprises.

	• elle maintient sa solidité
• elle supporte relecture et transmission
• elle soutient une continuité durable

	 

	Base de permanence

	Définition officielle UB-2 :
Ce qui permet à un contenu de demeurer stable dans ses fondements malgré des évolutions secondaires.

	Elle :
garantit une stabilité minimale de fond.

	• elle garantit une continuité minimale
• elle protège le socle essentiel
• elle soutient la permanence doctrinale
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	Stabilité de noyau

	Définition officielle UB-2 :
Capacité du centre essentiel d’un contenu à demeurer intact malgré les variations périphériques.

	Elle :
préserve le centre principal du contenu.

	• elle protège l’essentiel
• elle réduit les dérives secondaires
• elle maintient le centre lisible

	 

	Architecture centrale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des éléments les plus structurants d’un ensemble.

	Elle :
ordonne les éléments centraux avec clarté.

	• elle hiérarchise le cœur du contenu
• elle distingue le principal du secondaire
• elle soutient une lecture centrale

	 

	Permanence doctrinale

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un contenu doctrinal à rester valide dans ses axes majeurs à travers le temps.

	Elle :
maintient les axes doctrinaux essentiels.

	• elle maintient les repères fondamentaux
• elle protège les axes centraux
• elle soutient une continuité durable

	 

	Lecture structurée durable

	Définition officielle UB-2 :
Lecture dont l’organisation reste valable sans révision fréquente.

	Elle :
conserve sa validité structurée dans le temps.

	• elle soutient la continuité
• elle réduit les corrections successives
• elle maintient une organisation fiable

	 

	Cohérence fondatrice de transmission

	Définition officielle UB-2 :
Accord initial qui permet à une transmission de rester fidèle.

	Elle :
protège la fidélité dès l’origine.

	• elle protège le départ
• elle soutient la fidélité future
• elle maintient l’accord initial

	 

	Continuité de fond

	Définition officielle UB-2 :
Persistance du sens profond malgré les variations de surface.

	Elle :
conserve le sens principal sous les variations.

	• elle conserve la direction
• elle réduit les pertes de profondeur
• elle soutient une continuité durable

	 

	Structure lisible durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation qui demeure compréhensible à travers le temps sans dépendance explicative excessive.

	Elle :
reste accessible malgré la durée.

	• elle facilite la reprise
• elle soutient la lecture répétée
• elle maintient une lisibilité stable

	 

	Base doctrinale stable

	Définition officielle UB-2 :
Niveau doctrinal suffisamment consolidé pour servir de référence durable.

	Elle :
soutient l’ensemble doctrinal comme base.

	• elle soutient l’ensemble
• elle réduit les glissements doctrinaux
• elle maintient une référence stable

	 

	Permanence interprétative

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’une interprétation juste à rester valide dans le temps.

	Elle :
conserve sa pertinence dans divers contextes.

	• elle conserve sa pertinence
• elle supporte des contextes variés
• elle soutient une lecture durable

	 

	Fondation de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Assise minimale sur laquelle une lecture stable peut durablement se construire.

	Elle :
sert de base à une lecture cohérente.

	• elle soutient la compréhension
• elle protège la continuité d’interprétation
• elle maintient une base stable

	 

	SÉRIE-15 — FAMILLE B

	 

	Stabilité centrale

	Définition officielle UB-2 :
Solidité du centre organisateur d’un contenu lorsque les éléments principaux demeurent cohérents.

	Elle :
maintient le centre actif malgré les variations périphériques.

	• elle maintient le cœur actif
• elle réduit les déformations périphériques
• elle protège l’axe principal

	 

	Architecture de noyau

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne du contenu essentiel à partir duquel l’ensemble devient intelligible.

	Elle :
structure le centre de manière lisible.

	• elle structure le centre
• elle distingue l’essentiel de l’accessoire
• elle soutient une lecture cohérente

	 

	Permanence de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’une lecture juste à demeurer valable à travers les relectures successives.

	Elle :
conserve sa justesse malgré les reprises.

	• elle conserve sa justesse
• elle résiste aux fluctuations d’interprétation
• elle soutient une continuité fiable

	 

	Cohérence centrale durable

	Définition officielle UB-2 :
Accord stable des éléments les plus structurants d’un contenu sur une longue durée.

	Elle :
maintient un accord durable autour du centre.

	• elle maintient l’axe central
• elle supporte la continuité profonde
• elle renforce la stabilité globale

	 

	Base interprétative stable

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble minimal de repères suffisamment consolidés pour orienter durablement une lecture.

	Elle :
fournit un socle constant de lecture.

	• elle réduit les écarts
• elle soutient la justesse répétée
• elle maintient une base fiable

	 

	Continuité doctrinale profonde

	Définition officielle UB-2 :
Persistance des axes doctrinaux essentiels malgré les évolutions secondaires.

	Elle :
protège le fond doctrinal malgré les variations.

	• elle protège le fond
• elle maintient la profondeur doctrinale
• elle soutient une continuité durable

	 

	Structure de permanence

	Définition officielle UB-2 :
Organisation conçue pour maintenir durablement les éléments essentiels.

	Elle :
stabilise les éléments fondamentaux dans la durée.

	• elle soutient la stabilité
• elle protège la continuité
• elle renforce la permanence

	 

	Lecture de stabilité

	Définition officielle UB-2 :
Lecture orientée vers ce qui demeure constant dans le contenu.

	Elle :
cherche les éléments durables plutôt que les variations.

	• elle distingue le stable du variable
• elle renforce l’axe principal
• elle soutient une lecture durable

	 

	Fond central

	Définition officielle UB-2 :
Niveau profond à partir duquel l’ensemble reçoit sa cohérence principale.

	Il :
porte le sens principal de l’ensemble.

	• il soutient les formulations
• il conserve le centre de sens
• il maintient la cohérence profonde

	 

	Noyau permanent

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble minimal des éléments qui demeurent intacts malgré les variations de surface.

	Il :
préserve l’essentiel à travers les changements.

	• il protège l’essentiel
• il maintient la continuité fondamentale
• il soutient la stabilité centrale

	 

	SÉRIE-16 — FAMILLE C

	 

	Conscience

	Définition officielle UB-2 :
Capacité intérieure de perception, de reconnaissance et de présence à ce qui est vécu, pensé ou discerné.

	Elle :
ouvre un espace intérieur de perception active.

	• elle permet une perception intérieure active
• elle soutient la reconnaissance du vécu
• elle ouvre à une présence plus lucide

	 

	Conscience de soi

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un être à se reconnaître comme sujet distinct, capable d’observer son propre fonctionnement.

	Elle :
rend possible l’auto-observation consciente.

	• elle permet l’auto-observation
• elle soutient la distinction intérieure
• elle renforce la perception réflexive

	 

	Conscience morale

	Définition officielle UB-2 :
Niveau intérieur où une distinction s’opère entre ce qui est reconnu comme juste ou non juste.

	Elle :
soutient une lecture morale intérieure.

	• elle soutient le discernement moral
• elle permet l’évaluation intérieure
• elle oriente la décision juste

	 

	Conscience réflexive

	Définition officielle UB-2 :
Capacité de revenir sur une pensée, un acte ou une perception pour en observer la structure.

	Elle :
permet un recul intérieur structuré.

	• elle permet le recul intérieur
• elle soutient l’analyse consciente
• elle favorise la compréhension structurée

	 

	Conscience unifiée

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs niveaux de perception intérieure cessent d’être fragmentés.

	Elle :
réunit plusieurs niveaux de perception.

	• elle réduit la dispersion intérieure
• elle soutient l’unité vécue
• elle renforce la cohérence intérieure

	 

	Lecture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Processus par lequel un être lit ce qui se produit en lui sans projection immédiate.

	Elle :
observe le vécu intérieur avec sobriété.

	• elle favorise l’observation directe
• elle réduit les interprétations automatiques
• elle soutient une perception plus juste

	 

	Lecture mentale

	Définition officielle UB-2 :
Interprétation produite principalement par les structures mentales acquises.

	Elle :
mobilise les cadres déjà connus.

	• elle mobilise les cadres connus
• elle structure les associations
• elle peut limiter la profondeur perçue

	Lecture profonde

	Définition officielle UB-2 :
Lecture qui atteint un niveau moins conditionné par les automatismes immédiats.

	Elle :
dépasse la première couche de lecture.

	• elle dépasse la première impression
• elle soutient une perception plus fine
• elle ouvre un niveau de sens élargi

	 

	Lecture structurée

	Définition officielle UB-2 :
Lecture ordonnée selon des repères stables et vérifiables.

	Elle :
organise les repères de compréhension.

	• elle maintient une cohérence de lecture
• elle réduit les écarts arbitraires
• elle facilite la transmission

	 

	Lecture symbolique

	Définition officielle UB-2 :
Compréhension utilisant des formes, images ou correspondances non littérales.

	Elle :
ouvre plusieurs niveaux de sens.

	• elle relie plusieurs niveaux de sens
• elle ouvre des correspondances
• elle soutient une lecture élargie

	 

	SÉRIE-17 — FAMILLE D

	 

	Transformation

	Définition officielle UB-2 :
Modification progressive d’un état intérieur ou structurel sous l’effet d’un processus réel.

	Elle :
agit sur un état existant pour en modifier la structure.

	• elle modifie un état existant
• elle introduit une évolution réelle
• elle soutient un changement durable

	 

	Transformation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Réorganisation d’éléments internes sans dépendre d’un changement extérieur immédiat.

	Elle :
agit d’abord dans la profondeur intérieure.

	• elle agit au niveau profond
• elle précède souvent l’expression visible
• elle soutient une évolution stable

	 

	Transformation stable

	Définition officielle UB-2 :
Transformation devenue suffisamment intégrée pour ne plus dépendre d’impulsions momentanées.

	Elle :
demeure active malgré les variations.

	• elle conserve sa continuité
• elle réduit les retours en arrière
• elle stabilise le changement acquis

	 

	Intégration

	Définition officielle UB-2 :
Processus par lequel plusieurs éléments distincts deviennent compatibles dans un même ensemble.

	Elle :
relie plusieurs éléments dans une cohérence commune.

	• elle relie les éléments dispersés
• elle construit une cohérence
• elle soutient l’unité fonctionnelle

	 

	Intégration progressive

	Définition officielle UB-2 :
Intégration qui se réalise par étapes sans rupture brutale.

	Elle :
avance selon un rythme cohérent.

	• elle respecte le rythme réel
• elle évite les surcharges
• elle favorise la continuité

	 

	Intégration intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Incorporation réelle d’une compréhension dans le fonctionnement vivant.

	Elle :
transforme une compréhension en réalité opérante.

	• elle dépasse la simple idée
• elle modifie le fonctionnement intérieur
• elle rend le contenu opérant

	 

	Intégration structurée

	Définition officielle UB-2 :
Intégration réalisée selon une cohérence identifiable.

	Elle :
s’appuie sur une organisation claire.

	• elle suit une organisation claire
• elle évite la dispersion
• elle renforce la lisibilité

	 

	Stabilisation

	Définition officielle UB-2 :
Phase où ce qui a été intégré cesse d’être instable.

	Elle :
réduit les fluctuations après l’intégration.

	• elle réduit les fluctuations
• elle consolide l’acquis
• elle prépare la permanence

	 

	Stabilisation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
État où les variations internes diminuent sans suppression du mouvement vivant.

	Elle :
maintient un équilibre souple.

	• elle maintient l’équilibre
• elle conserve la souplesse
• elle soutient la continuité intérieure

	 

	Stabilisation réelle

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation fondée sur une transformation effective plutôt que sur un simple contrôle mental.

	Elle :
s’appuie sur une transformation réellement intégrée.

	• elle repose sur du vécu intégré
• elle dépasse le contrôle artificiel
• elle établit une base durable

	 

	SÉRIE-18 — FAMILLE E

	 

	Présence

	Définition officielle UB-2 :
Disposition intérieure par laquelle un être demeure réellement attentif à ce qui est.

	Elle :
maintient une attention active au réel.

	• elle maintient l’attention active
• elle soutient le contact direct avec le réel
• elle favorise une disponibilité intérieure

	 

	Présence intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Présence orientée vers ce qui se vit intérieurement sans dispersion immédiate.

	Elle :
recentre l’attention sur l’intérieur.

	• elle recentre l’attention
• elle réduit la dispersion mentale
• elle soutient la lecture intérieure

	 

	Présence stable

	Définition officielle UB-2 :
Présence qui demeure malgré les variations du contexte.

	Elle :
demeure active malgré les fluctuations.

	• elle conserve sa continuité
• elle résiste aux fluctuations
• elle soutient une stabilité réelle

	 

	Présence consciente

	Définition officielle UB-2 :
Présence accompagnée d’une reconnaissance lucide de ce qui est perçu.

	Elle :
associe présence et lucidité.

	• elle éclaire la perception
• elle renforce la lucidité
• elle soutient le discernement

	 

	Présence active

	Définition officielle UB-2 :
Présence qui participe sans agitation inutile.

	Elle :
agit sans excès ni dispersion.

	• elle engage sans excès
• elle maintient la justesse
• elle favorise une action ajustée

	 

	Présence silencieuse

	Définition officielle UB-2 :
Présence qui agit sans besoin constant d’expression extérieure.

	Elle :
demeure opérante sans affirmation excessive.

	• elle conserve une profondeur calme
• elle réduit le besoin d’affirmation
• elle soutient une action discrète

	 

	Participation

	Définition officielle UB-2 :
Engagement réel dans une situation, un processus ou une relation.

	Elle :
implique le sujet dans une action réelle.

	• elle implique le sujet
• elle relie à l’action
• elle soutient la contribution réelle

	 

	Participation consciente

	Définition officielle UB-2 :
Participation accompagnée d’une lecture claire de ce qui se produit.

	Elle :
maintient la lucidité dans l’engagement.

	• elle maintient la lucidité
• elle réduit l’automatisme
• elle soutient une implication juste

	 

	Participation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Participation qui commence au niveau intérieur avant toute expression visible.

	Elle :
prépare intérieurement l’action.

	• elle prépare l’action
• elle soutient l’accord intérieur
• elle renforce la cohérence

	 

	Participation ajustée

	Définition officielle UB-2 :
Participation proportionnée à ce qui est réellement requis.

	Elle :
demeure proportionnée sans excès.

	• elle évite l’excès
• elle respecte le besoin réel
• elle soutient l’équilibre

	 

	SÉRIE-19 — FAMILLE F

	 

	Orientation

	Définition officielle UB-2 :
Disposition par laquelle une direction intérieure ou fonctionnelle devient identifiable.

	Elle :
rend une direction perceptible à l’intérieur d’un ensemble.

	• elle rend une direction perceptible
• elle structure un mouvement cohérent
• elle soutient un axe de progression

	 

	Orientation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Direction reconnue à partir d’un axe interne plutôt qu’à partir d’impulsions extérieures.

	Elle :
recentre la lecture à partir d’un repère interne.

	• elle recentre la lecture
• elle réduit l’influence immédiate
• elle soutient la continuité intérieure

	 

	Orientation stable

	Définition officielle UB-2 :
Orientation qui demeure malgré les variations circonstancielles.

	Elle :
conserve sa direction malgré les changements.

	• elle conserve sa direction
• elle réduit les écarts
• elle maintient la cohérence

	 

	Orientation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Orientation qui se précise à mesure que la compréhension mûrit.

	Elle :
évolue par clarification successive.

	• elle accompagne l’évolution
• elle affine les repères
• elle soutient un ajustement réel

	 

	Axe

	Définition officielle UB-2 :
Ligne de cohérence autour de laquelle plusieurs éléments peuvent s’organiser.

	Il :
relie plusieurs niveaux autour d’une même direction.

	• il relie plusieurs niveaux
• il soutient une structure commune
• il maintient une direction centrale

	 

	Axe intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Centre de référence interne permettant de maintenir une continuité.

	Il :
stabilise la lecture intérieure autour d’un centre identifiable.

	• il stabilise la lecture intérieure
• il réduit la dispersion
• il soutient l’unité

	 

	Axe stable

	Définition officielle UB-2 :
Axe suffisamment intégré pour ne pas être déplacé facilement.

	Il :
demeure stable malgré les fluctuations.

	• il maintient la direction
• il résiste aux fluctuations
• il soutient la permanence

	 

	Alignement

	Définition officielle UB-2 :
Mise en cohérence de plusieurs éléments selon une même direction.

	Il :
relie plusieurs niveaux dans une orientation commune.

	• il relie les niveaux distincts
• il favorise l’accord
• il soutient la cohérence générale

	 

	Alignement intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Accord progressif entre perception, compréhension et action.

	Il :
unifie plusieurs dimensions internes.

	• il unifie les dimensions internes
• il réduit les contradictions
• il soutient l’ajustement

	 

	Alignement stable

	Définition officielle UB-2 :
Alignement devenu constant dans plusieurs situations.

	Il :
demeure cohérent malgré les variations.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les contextes
• il soutient une stabilité durable

	 

	SÉRIE-20 — FAMILLE G

	 

	Passage

	Définition officielle UB-2 :
Moment ou processus par lequel un état cesse progressivement au profit d’un autre.

	Il :
relie deux états dans une continuité réelle.

	• il marque un changement réel
• il relie deux états distincts
• il soutient une transition lisible

	 

	Passage intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Modification vécue intérieurement avant qu’elle ne soit visible extérieurement.

	Il :
agit d’abord dans la profondeur intérieure.

	• il précède souvent l’expression extérieure
• il agit dans la profondeur
• il soutient une évolution silencieuse

	 

	Passage progressif

	Définition officielle UB-2 :
Passage qui se réalise par étapes sans rupture immédiate.

	Il :
avance graduellement sans brusquerie.

	• il respecte une progression réelle
• il évite la brusquerie
• il soutient l’intégration graduelle

	 

	Passage stable

	Définition officielle UB-2 :
Passage suffisamment intégré pour ne pas revenir facilement à l’état antérieur.

	Il :
consolide le changement de manière durable.

	• il réduit le retour arrière
• il consolide le changement
• il soutient une continuité nouvelle

	 

	Transition

	Définition officielle UB-2 :
Période intermédiaire entre deux états de fonctionnement.

	Elle :
relie deux phases sans rupture excessive.

	• elle relie deux phases
• elle maintient une continuité
• elle soutient l’ajustement progressif

	 

	Transition intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Réorganisation interne durant laquelle les anciens repères perdent de leur centralité.

	Elle :
déplace les anciens appuis vers un nouvel équilibre.

	• elle déplace les anciens appuis
• elle ouvre un nouvel équilibre
• elle soutient la maturation intérieure

	 

	Transition structurée

	Définition officielle UB-2 :
Transition qui conserve une cohérence identifiable.

	Elle :
maintient un ordre lisible pendant le passage.

	• elle maintient un ordre lisible
• elle réduit la dispersion
• elle soutient la continuité structurée

	 

	Transition active

	Définition officielle UB-2 :
Transition accompagnée d’une participation réelle du sujet.

	Elle :
engage activement la conscience dans le changement.

	• elle engage la conscience
• elle soutient l’implication réelle
• elle favorise un passage assumé

	 

	Seuil

	Définition officielle UB-2 :
Point de passage où un changement devient irréversible ou clairement perceptible.

	Il :
marque une bascule identifiable.

	• il marque une bascule
• il distingue deux états
• il soutient un repère clair

	 

	Seuil intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Moment où une compréhension ou une transformation franchit un niveau nouveau.

	Il :
ouvre un niveau intérieur différent.

	• il ouvre un niveau différent
• il stabilise une avancée
• il soutient une perception nouvelle

	 

	SÉRIE-21 — FAMILLE H

	 

	Permanence

	Définition officielle UB-2 :
Maintien durable d’un état devenu suffisamment intégré pour traverser les variations.

	Elle :
demeure présente malgré les changements de contexte.

	• elle maintient une continuité durable
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité intégrée

	 

	Permanence intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité stable d’un état intérieur indépendamment des fluctuations extérieures.

	Elle :
préserve un axe interne malgré les influences externes.

	• elle maintient l’axe intérieur
• elle réduit l’impact des fluctuations
• elle soutient une continuité stable

	 

	Permanence progressive

	Définition officielle UB-2 :
Permanence qui se consolide graduellement sans fixation rigide.

	Elle :
s’établit par consolidation progressive.

	• elle se renforce graduellement
• elle évite la rigidité
• elle soutient une continuité souple

	 

	Permanence stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence atteignant un niveau où le retour arrière devient peu probable.

	Elle :
demeure active malgré les variations.

	• elle conserve sa continuité
• elle réduit le retour arrière
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilité profonde

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité qui ne dépend plus principalement des circonstances immédiates.

	Elle :
s’enracine au-delà des réactions de surface.

	• elle réduit la dépendance contextuelle
• elle maintient une assise durable
• elle soutient une stabilité profonde

	 

	Stabilité intérieure profonde

	Définition officielle UB-2 :
Assise interne où les mouvements demeurent ordonnés malgré les sollicitations.

	Elle :
maintient un ordre intérieur stable.

	• elle ordonne les mouvements internes
• elle réduit les perturbations
• elle soutient une présence profonde

	 

	Stabilité consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité renforcée par répétition et intégration réelle.

	Elle :
gagne en solidité par continuité.

	• elle se renforce progressivement
• elle consolide l’acquis
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Consolidation

	Définition officielle UB-2 :
Processus par lequel une acquisition devient durable.

	Elle :
transforme un acquis en base stable.

	• elle renforce l’acquis
• elle réduit la fragilité
• elle soutient une continuité durable

	 

	Consolidation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Renforcement interne d’une structure ou d’une compréhension.

	Elle :
stabilise intérieurement une compréhension acquise.

	• elle renforce l’intérieur
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Consolidation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Consolidation obtenue par accumulation cohérente.

	Elle :
avance par accumulation sans rupture.

	• elle progresse graduellement
• elle accumule avec cohérence
• elle soutient une consolidation stable

	 

	SÉRIE-22 — FAMILLE I

	 

	Profondeur

	Définition officielle UB-2 :
Niveau où une réalité ou une compréhension dépasse la lecture immédiate de surface.

	Elle :
ouvre à une lecture moins limitée par l’apparence immédiate.

	• elle dépasse la surface
• elle approfondit la lecture
• elle soutient une compréhension plus dense

	 

	Profondeur intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dimension interne où les mouvements deviennent moins visibles mais plus structurants.

	Elle :
révèle des dynamiques internes moins apparentes.

	• elle approfondit l’intérieur
• elle réduit la dispersion visible
• elle soutient une structuration interne

	 

	Profondeur stable

	Définition officielle UB-2 :
Profondeur qui demeure accessible sans dépendre d’états exceptionnels.

	Elle :
demeure présente sans conditions particulières.

	• elle conserve son accessibilité
• elle réduit la dépendance aux états
• elle soutient une profondeur durable

	 

	Profondeur progressive

	Définition officielle UB-2 :
Accès graduel à des niveaux moins superficiels de compréhension.

	Elle :
avance par approfondissement successif.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit la superficialité
• elle soutient une lecture plus profonde

	 

	Intériorité

	Définition officielle UB-2 :
Espace interne où se développent perception, lecture et transformation.

	Elle :
constitue le lieu interne de maturation.

	• elle accueille la perception
• elle soutient la transformation
• elle favorise la cohérence interne

	 

	Intériorité structurée

	Définition officielle UB-2 :
Intériorité organisée selon des repères cohérents.

	Elle :
ordonne l’espace intérieur avec clarté.

	• elle organise les repères
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Intériorité stable

	Définition officielle UB-2 :
État où l’espace intérieur conserve sa cohérence malgré les influences extérieures.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations externes.

	• elle maintient sa cohérence
• elle traverse les influences
• elle soutient une stabilité intérieure

	 

	Intériorité profonde

	Définition officielle UB-2 :
Niveau interne où les processus deviennent moins fragmentés.

	Elle :
réunit plusieurs niveaux dans une continuité plus dense.

	• elle réduit la fragmentation
• elle approfondit les processus
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Niveau profond

	Définition officielle UB-2 :
Palier de compréhension ou de perception situé au-delà de la réaction immédiate.

	Il :
ouvre un accès à une lecture moins réactive.

	• il dépasse l’immédiat
• il réduit la réaction directe
• il soutient une compréhension plus profonde

	 

	Niveau profond stable

	Définition officielle UB-2 :
Niveau profond devenu accessible de manière régulière.

	Il :
demeure accessible avec constance.

	• il conserve son accessibilité
• il traverse les contextes
• il soutient une profondeur stable

	 

	Lecture profonde consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Lecture capable de maintenir une cohérence à travers plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux sans rupture.

	• elle maintient plusieurs niveaux
• elle renforce la cohérence
• elle soutient une lecture durable

	 

	Perception profonde

	Définition officielle UB-2 :
Perception qui atteint un niveau moins conditionné par l’apparence immédiate.

	Elle :
réduit l’emprise de la surface perceptive.

	• elle approfondit la perception
• elle réduit l’apparence immédiate
• elle soutient une lecture plus juste

	 

	Perception intérieure profonde

	Définition officielle UB-2 :
Lecture intérieure qui rejoint des éléments moins visibles du fonctionnement.

	Elle :
accède à des dimensions internes moins apparentes.

	• elle rejoint l’intérieur profond
• elle réduit les zones non perçues
• elle soutient une lecture plus dense

	 

	Accès intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’entrer consciemment dans un niveau interne identifiable.

	Il :
ouvre un passage stable vers l’intérieur.

	• il permet l’entrée consciente
• il réduit l’indistinction
• il soutient une lecture intérieure

	 

	Accès intérieur stable

	Définition officielle UB-2 :
Accès reproductible à une lecture intérieure cohérente.

	Il :
demeure disponible de manière régulière.

	• il conserve son accessibilité
• il réduit l’aléatoire
• il soutient une stabilité intérieure

	 

	Centre profond

	Définition officielle UB-2 :
Point intérieur où plusieurs niveaux trouvent une convergence.

	Il :
réunit plusieurs niveaux autour d’un même axe.

	• il rassemble plusieurs niveaux
• il réduit la dispersion
• il soutient une convergence stable

	 

	Centre profond stable

	Définition officielle UB-2 :
Centre intérieur devenu suffisamment constant pour servir d’appui durable.

	Il :
demeure disponible comme point d’appui.

	• il maintient son axe
• il conserve sa stabilité
• il soutient une base durable

	 

	Assise profonde

	Définition officielle UB-2 :
Fond intérieur plus stable que les mouvements de surface.

	Elle :
soutient l’ensemble à partir d’un niveau plus profond.

	• elle stabilise le fond intérieur
• elle réduit les oscillations
• elle soutient une base durable

	 

	Intégration profonde

	Définition officielle UB-2 :
Intégration touchant plusieurs niveaux du fonctionnement.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une cohérence plus dense.

	• elle unit plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence profonde

	 

	Profondeur intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où profondeur, intériorité et stabilité fonctionnent ensemble.

	Elle :
réunit plusieurs dimensions déjà stabilisées.

	• elle intègre plusieurs niveaux
• elle renforce la cohérence
• elle soutient une profondeur stable

	 

	SÉRIE-23 — FAMILLE J

	 

	Cohérence

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs éléments qui demeurent compatibles entre eux.

	Elle :
relie plusieurs éléments sans contradiction majeure.

	• elle relie les éléments sans contradiction
• elle maintient une logique interne
• elle soutient une structure lisible

	 

	Cohérence intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord progressif entre perception, compréhension et orientation internes.

	Elle :
unit plusieurs niveaux intérieurs autour d’un même axe.

	• elle unit les niveaux intérieurs
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient l’unité vécue

	 

	Cohérence stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence suffisamment consolidée pour traverser les changements sans rupture.

	Elle :
demeure organisée malgré les fluctuations.

	• elle conserve son organisation
• elle résiste aux fluctuations
• elle soutient une continuité durable

	 

	Cohérence structurée

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence reposant sur des repères identifiables et organisés.

	Elle :
s’appuie sur des relations ordonnées.

	• elle maintient des relations ordonnées
• elle renforce la lisibilité
• elle soutient une architecture claire

	 

	Accord

	Définition officielle UB-2 :
Correspondance harmonieuse entre plusieurs éléments ou mouvements.

	Il :
relie plusieurs éléments sans opposition inutile.

	• il relie sans opposition
• il favorise l’ajustement
• il soutient une relation juste

	 

	Accord intérieur

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs dimensions internes cessent de se contredire.

	Il :
réduit les tensions internes entre plusieurs niveaux.

	• il réduit les tensions internes
• il favorise l’unification
• il soutient une stabilité vécue

	 

	Accord stable

	Définition officielle UB-2 :
Accord devenu durable dans le temps.

	Il :
demeure juste malgré les variations.

	• il conserve sa justesse
• il traverse les variations
• il soutient une base constante

	 

	Concordance

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement simultané de plusieurs éléments selon une même logique.

	Elle :
aligne plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	• elle aligne plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence globale

	 

	Concordance intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Correspondance interne progressive entre plusieurs dimensions vécues.

	Elle :
rapproche les dimensions internes sans les confondre.

	• elle rapproche les dimensions internes
• elle soutient l’accord profond
• elle favorise la cohésion

	 

	Concordance stable

	Définition officielle UB-2 :
Concordance suffisamment intégrée pour demeurer constante.

	Elle :
maintient son équilibre malgré les variations.

	• elle maintient son équilibre
• elle réduit les divergences
• elle soutient une cohérence durable

	 

	SÉRIE-24 — FAMILLE K

	 

	Discernement

	Définition officielle UB-2 :
Capacité de distinguer avec justesse entre plusieurs éléments, directions ou significations.

	Il :
permet une distinction claire entre plusieurs possibilités.

	• il permet une distinction claire
• il réduit la confusion
• il soutient une lecture juste

	 

	Discernement intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Capacité de distinction exercée à partir d’un axe intérieur stable.

	Il :
affine la perception intérieure sans agitation excessive.

	• il affine la perception intérieure
• il réduit les réactions immédiates
• il soutient une orientation juste

	 

	Discernement stable

	Définition officielle UB-2 :
Discernement devenu constant dans plusieurs situations.

	Il :
demeure juste malgré les changements de contexte.

	• il conserve sa justesse
• il traverse les variations
• il soutient une décision cohérente

	 

	Discernement progressif

	Définition officielle UB-2 :
Discernement qui se précise avec l’expérience et la maturation.

	Il :
évolue à mesure que la compréhension s’approfondit.

	• il évolue avec la compréhension
• il affine les repères
• il soutient une lecture approfondie

	 

	Distinction

	Définition officielle UB-2 :
Acte de reconnaître ce qui différencie deux éléments sans les opposer inutilement.

	Elle :
clarifie les différences sans produire de séparation excessive.

	• elle clarifie les différences
• elle évite les confusions
• elle soutient une perception précise

	 

	Distinction intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Reconnaissance intérieure de nuances souvent peu visibles extérieurement.

	Elle :
affine la lecture intérieure avec subtilité.

	• elle affine la lecture intérieure
• elle soutient une perception subtile
• elle réduit les amalgames

	 

	Distinction stable

	Définition officielle UB-2 :
Distinction suffisamment intégrée pour rester active durablement.

	Elle :
demeure claire malgré les variations.

	• elle maintient sa clarté
• elle résiste à la confusion
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Lucidité

	Définition officielle UB-2 :
Capacité de voir une situation avec netteté sans surcharge interprétative.

	Elle :
clarifie la perception sans excès d’interprétation.

	• elle clarifie la perception
• elle réduit l’opacité
• elle soutient une compréhension directe

	 

	Lucidité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lucidité appliquée au vécu interne sans déformation excessive.

	Elle :
éclaire le vécu avec précision.

	• elle éclaire le vécu
• elle soutient l’auto-observation
• elle réduit les distorsions

	 

	Lucidité stable

	Définition officielle UB-2 :
Lucidité devenue suffisamment constante pour demeurer active dans le temps.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes changeants.

	• elle conserve sa clarté
• elle traverse les contextes
• elle soutient une lecture durable

	 

	SÉRIE-25 — FAMILLE L

	 

	Intégrité

	Définition officielle UB-2 :
État dans lequel les différentes dimensions d’un fonctionnement demeurent compatibles sans contradiction majeure.

	Elle :
maintient la compatibilité interne malgré les variations.

	• elle maintient la compatibilité interne
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une stabilité cohérente

	 

	Intégrité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence interne conservée entre perception, compréhension et orientation.

	Elle :
relie les dimensions internes autour d’un même axe.

	• elle relie les dimensions internes
• elle réduit la dispersion
• elle soutient un axe stable

	 

	Intégrité stable

	Définition officielle UB-2 :
Intégrité maintenue malgré les variations de situation.

	Elle :
demeure cohérente malgré les changements.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une continuité fiable

	 

	Intégrité progressive

	Définition officielle UB-2 :
Intégrité qui se renforce à mesure que les éléments s’ordonnent.

	Elle :
évolue par consolidation graduelle.

	• elle évolue par consolidation
• elle affine les rapports internes
• elle soutient une maturation cohérente

	 

	Cohésion

	Définition officielle UB-2 :
Lien effectif entre plusieurs éléments d’un même ensemble.

	Elle :
maintient les composantes dans une relation active.

	• elle relie les composantes
• elle évite la fragmentation
• elle soutient un ensemble stable

	 

	Cohésion intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maintien d’un lien interne entre plusieurs niveaux de fonctionnement.

	Elle :
stabilise les niveaux internes de manière continue.

	• elle stabilise les niveaux internes
• elle réduit les écarts
• elle soutient une unité intérieure

	 

	Cohésion stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohésion qui ne se fragmente pas facilement.

	Elle :
résiste aux tensions sans perdre son lien.

	• elle maintient le lien durablement
• elle résiste aux tensions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Cohésion structurée

	Définition officielle UB-2 :
Cohésion organisée selon des repères identifiables.

	Elle :
ordonne les relations internes avec clarté.

	• elle organise les relations internes
• elle clarifie les liens
• elle soutient une structure fiable

	 

	Unité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs éléments cessent de fonctionner de manière dispersée.

	Elle :
rassemble les dimensions internes dans une même direction.

	• elle rassemble les dimensions internes
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une orientation commune

	 

	Unité intérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Unité intérieure conservée dans la durée.

	Elle :
demeure cohérente malgré le temps.

	• elle maintient sa cohésion
• elle traverse le temps
• elle soutient une stabilité profonde

	 

	SÉRIES 26 - 50

	 

	SÉRIE-26 — FAMILLE M

	Stabilisation

	Définition officielle UB-2 :
Processus par lequel un état devient suffisamment constant pour ne plus dépendre d’ajustements fréquents.

	Elle :
réduit les fluctuations jusqu’à permettre une continuité plus stable.

	• elle réduit les fluctuations
• elle soutient la continuité
• elle maintient un axe durable

	 

	Stabilisation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation appliquée aux dimensions internes d’un fonctionnement.

	Elle :
ordonne les dimensions internes de manière progressive.

	• elle ordonne les dimensions internes
• elle réduit les variations internes
• elle soutient une présence stable

	 

	Stabilisation stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation devenue elle-même durable.

	Elle :
demeure constante malgré les changements de contexte.

	• elle conserve sa régularité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une continuité fiable

	 

	Stabilisation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation qui s’établit par étapes successives.

	Elle :
avance graduellement sans rupture excessive.

	• elle avance graduellement
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une maturation régulière

	 

	Maintien

	Définition officielle UB-2 :
Action de conserver un état ou une orientation sans perte majeure.

	Il :
préserve un acquis malgré les variations.

	• il conserve l’acquis
• il évite les dérives
• il soutient la durée

	 

	Maintien intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Conservation d’un axe interne malgré les variations extérieures.

	Il :
protège l’axe interne contre la dispersion.

	• il protège l’axe intérieur
• il réduit la dispersion
• il soutient une cohérence stable

	 

	Maintien stable

	Définition officielle UB-2 :
Maintien devenu régulier dans plusieurs situations.

	Il :
demeure constant malgré les contextes variables.

	• il conserve sa constance
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Maintien structuré

	Définition officielle UB-2 :
Maintien organisé selon des repères clairs.

	Il :
s’appuie sur des repères identifiables.

	• il ordonne les repères
• il clarifie les appuis
• il soutient une stabilité fiable

	 

	Assise intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Base interne suffisamment stable pour soutenir l’ensemble.

	Elle :
fournit un appui interne durable.

	• elle fournit une base stable
• elle réduit les oscillations
• elle soutient une présence durable

	 

	Assise stable

	Définition officielle UB-2 :
Assise devenue durable dans le temps.

	Elle :
demeure solide malgré les variations.

	• elle maintient sa solidité
• elle traverse les situations
• elle soutient une stabilité profonde

	 

	Persistance

	Définition officielle UB-2 :
Capacité de demeurer active sans interruption significative.

	Elle :
prolonge une action sans rupture majeure.

	• elle prolonge l’action
• elle réduit les ruptures
• elle soutient la continuité

	 

	Persistance stable

	Définition officielle UB-2 :
Persistance devenue régulière.

	Elle :
demeure active avec constance.

	• elle conserve sa durée
• elle résiste aux variations
• elle soutient un maintien durable

	 

	Permanence intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne qui demeure présente.

	Elle :
maintient un axe interne identifiable.

	• elle maintient l’axe interne
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une continuité stable

	 

	Permanence stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence suffisamment consolidée pour durer.

	Elle :
stabilise la continuité dans le temps.

	• elle stabilise la continuité
• elle réduit les variations
• elle soutient une durée fiable

	 

	Continuité maintenue

	Définition officielle UB-2 :
Continuité activement conservée.

	Elle :
préserve le lien malgré les interruptions possibles.

	• elle maintient le lien
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Continuité structurée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité organisée selon des repères identifiables.

	Elle :
ordonne la durée selon une structure lisible.

	• elle organise la durée
• elle clarifie les repères
• elle soutient un déroulement stable

	 

	Stabilité interne

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité active entre plusieurs dimensions internes.

	Elle :
harmonise plusieurs niveaux internes.

	• elle harmonise les niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient un axe cohérent

	 

	Stabilité interne stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité interne durablement installée.

	Elle :
demeure cohérente dans plusieurs contextes.

	• elle maintient son équilibre
• elle traverse les variations
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Fondation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Base suffisamment profonde pour soutenir plusieurs fonctions.

	Elle :
ancre plusieurs fonctions sur une base commune.

	• elle ancre les fonctions
• elle réduit la fragilité
• elle soutient une stabilité profonde

	 

	Fondation stable

	Définition officielle UB-2 :
Fondation devenue durable.

	Elle :
demeure solide dans la durée.

	• elle conserve sa base
• elle soutient la durée
• elle maintient une solidité constante

	 

	SÉRIE-27 — FAMILLE N

	 

	Stabilisation

	Définition officielle UB-2 :
Processus par lequel un état devient suffisamment constant pour ne plus dépendre d’ajustements fréquents.

	Elle :
réduit les fluctuations jusqu’à permettre une continuité plus stable.

	• elle réduit les fluctuations
• elle soutient la continuité
• elle maintient un axe durable

	 

	Stabilisation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation appliquée aux dimensions internes d’un fonctionnement.

	Elle :
ordonne les dimensions internes de manière progressive.

	• elle ordonne les dimensions internes
• elle réduit les variations internes
• elle soutient une présence stable

	 

	Stabilisation stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation devenue elle-même durable.

	Elle :
demeure constante malgré les changements de contexte.

	• elle conserve sa régularité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une continuité fiable

	 

	Stabilisation active

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation maintenue par une action continue adaptée.

	Elle :
ajuste sans interrompre la cohérence générale.

	• elle ajuste sans rupture
• elle maintient la cohérence
• elle soutient l’équilibre en mouvement

	 

	Stabilisation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation obtenue par étapes successives.

	Elle :
avance sans brusquerie excessive.

	• elle avance sans brusquerie
• elle consolide graduellement
• elle soutient une continuité croissante

	 

	Stabilisation structurelle

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation appliquée à l’organisation d’un ensemble.

	Elle :
s’appuie sur des repères déjà structurés.

	• elle fixe les axes
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une base durable

	 

	Stabilisation fonctionnelle

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation orientée vers le maintien d’un fonctionnement fiable.

	Elle :
sécurise l’usage sans rigidifier le fonctionnement.

	• elle sécurise les opérations
• elle maintient l’usage cohérent
• elle soutient la continuité pratique

	 

	Stabilisation continue

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation sans interruption significative.

	Elle :
traverse les cycles sans rupture notable.

	• elle traverse les cycles
• elle conserve l’axe
• elle soutient la permanence

	 

	Stabilisation centrale

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation opérant depuis le noyau principal.

	Elle :
agit à partir du centre principal.

	• elle maintient le centre
• elle ordonne les périphéries
• elle soutient l’alignement global

	 

	Stabilisation durable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation capable de persister dans le temps.

	Elle :
demeure valable malgré la durée.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa validité
• elle soutient une continuité longue

	 

	Stabilisation régulière

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation marquée par une constance répétée.

	Elle :
maintient un rythme identifiable.

	• elle maintient un rythme
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité lisible

	 

	Stabilisation d’ensemble

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation couvrant plusieurs dimensions simultanément.

	Elle :
relie plusieurs composantes dans une même cohérence.

	• elle relie les composantes
• elle maintient l’unité
• elle soutient la cohésion globale

	 

	Stabilisation ajustée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation adaptée aux variations réelles.

	Elle :
corrige sans rompre la continuité.

	• elle corrige sans rupture
• elle affine les écarts
• elle soutient une précision durable

	 

	Stabilisation calme

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation sans tension visible.

	Elle :
demeure stable sans agitation excessive.

	• elle réduit l’agitation
• elle maintient une présence stable
• elle soutient un axe paisible

	 

	Stabilisation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation conforme à l’ensemble du fonctionnement.

	Elle :
respecte les liens internes de l’ensemble.

	• elle respecte les liens internes
• elle maintient la logique
• elle soutient une unité fiable

	 

	Stabilisation interne

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation centrée sur l’intérieur d’un système.

	Elle :
agit prioritairement sur les dimensions internes.

	• elle réduit les tensions internes
• elle maintient l’ordre intérieur
• elle soutient la solidité interne

	 

	Stabilisation externe

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation visible dans les interactions extérieures.

	Elle :
organise les échanges visibles.

	• elle ordonne les échanges
• elle réduit les perturbations
• elle soutient une présence stable

	 

	Stabilisation fiable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation dont la constance peut être reconnue.

	Elle :
demeure suffisamment stable pour être reconnue.

	• elle conserve sa validité
• elle réduit les incertitudes
• elle soutient une confiance durable

	 

	Stabilisation équilibrée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation maintenant les proportions justes.

	Elle :
répartit correctement les tensions internes.

	• elle répartit les forces
• elle évite les excès
• elle soutient un équilibre stable

	 

	Stabilisation maîtrisée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation conduite avec contrôle conscient.

	Elle :
demeure tenue avec vigilance.

	• elle garde l’orientation
• elle réduit les dérives
• elle soutient une continuité dirigée

	 

	SÉRIE-28 — FAMILLE O

	 

	Orientation

	Définition officielle UB-2 :
Acte par lequel une direction devient identifiable dans un ensemble donné.

	Elle :
rend une direction perceptible à l’intérieur d’un ensemble.

	• elle indique un axe
• elle réduit l’indétermination
• elle soutient une direction lisible

	 

	Orientation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Orientation appliquée aux dimensions internes d’un fonctionnement.

	Elle :
clarifie la direction à partir d’un axe interne.

	• elle clarifie l’axe intérieur
• elle réduit les dispersions internes
• elle soutient une direction stable

	 

	Orientation stable

	Définition officielle UB-2 :
Orientation conservée sans variation majeure.

	Elle :
demeure identifiable malgré les changements de contexte.

	• elle maintient sa ligne
• elle traverse les contextes
• elle soutient une continuité directionnelle

	 

	Orientation active

	Définition officielle UB-2 :
Orientation maintenue par ajustement continu.

	Elle :
s’adapte sans perdre son axe principal.

	• elle adapte le mouvement
• elle conserve l’axe
• elle soutient une progression cohérente

	 

	Orientation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Orientation qui se précise par étapes.

	Elle :
avance par clarification successive.

	• elle avance graduellement
• elle réduit les écarts
• elle soutient une clarification durable

	 

	Orientation structurelle

	Définition officielle UB-2 :
Orientation inscrite dans l’organisation même d’un ensemble.

	Elle :
s’appuie sur une structure déjà identifiable.

	• elle fixe les repères
• elle maintient la cohérence
• elle soutient une base lisible

	 

	Orientation fonctionnelle

	Définition officielle UB-2 :
Orientation liée au maintien d’un usage cohérent.

	Elle :
guide l’action selon une logique opérative.

	• elle guide l’action
• elle ordonne les fonctions
• elle soutient une continuité pratique

	 

	Orientation continue

	Définition officielle UB-2 :
Orientation sans interruption significative.

	Elle :
traverse les séquences sans rupture notable.

	• elle traverse les séquences
• elle conserve la direction
• elle soutient la permanence

	 

	Orientation centrale

	Définition officielle UB-2 :
Orientation opérant depuis le centre principal.

	Elle :
agit à partir du noyau principal.

	• elle maintient le noyau
• elle organise les périphéries
• elle soutient l’alignement global

	 

	Orientation durable

	Définition officielle UB-2 :
Orientation capable de persister dans le temps.

	Elle :
demeure valable malgré la durée.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa validité
• elle soutient une continuité longue

	 

	Orientation régulière

	Définition officielle UB-2 :
Orientation marquée par une constance répétée.

	Elle :
maintient une répétition stable.

	• elle maintient un rythme
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité lisible

	 

	Orientation d’ensemble

	Définition officielle UB-2 :
Orientation couvrant plusieurs dimensions simultanément.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une même lecture.

	• elle relie les composantes
• elle maintient l’unité
• elle soutient la cohésion globale

	 

	Orientation ajustée

	Définition officielle UB-2 :
Orientation adaptée aux variations réelles.

	Elle :
corrige sans rompre la continuité.

	• elle corrige sans rupture
• elle affine les écarts
• elle soutient une précision durable

	 

	Orientation calme

	Définition officielle UB-2 :
Orientation sans tension visible.

	Elle :
demeure stable sans agitation excessive.

	• elle réduit l’agitation
• elle maintient une présence stable
• elle soutient un axe paisible

	 

	Orientation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Orientation conforme à l’ensemble du fonctionnement.

	Elle :
respecte les relations internes de l’ensemble.

	• elle respecte les liens internes
• elle maintient la logique
• elle soutient une unité fiable

	 

	Orientation interne

	Définition officielle UB-2 :
Orientation centrée sur l’intérieur d’un système.

	Elle :
agit prioritairement sur les dimensions internes.

	• elle réduit les tensions internes
• elle maintient l’ordre intérieur
• elle soutient la solidité interne

	 

	Orientation externe

	Définition officielle UB-2 :
Orientation visible dans les interactions extérieures.

	Elle :
organise les échanges visibles.

	• elle ordonne les échanges
• elle réduit les perturbations
• elle soutient une présence stable

	 

	Orientation fiable

	Définition officielle UB-2 :
Orientation dont la constance peut être reconnue.

	Elle :
demeure suffisamment stable pour être reconnue.

	• elle conserve sa validité
• elle réduit les incertitudes
• elle soutient une confiance durable

	 

	Orientation équilibrée

	Définition officielle UB-2 :
Orientation maintenant les proportions justes.

	Elle :
répartit correctement les tensions internes.

	• elle répartit les forces
• elle évite les excès
• elle soutient un équilibre stable

	 

	Orientation maîtrisée

	Définition officielle UB-2 :
Orientation conduite avec contrôle conscient.

	Elle :
demeure tenue avec vigilance.

	• elle garde l’orientation
• elle réduit les dérives
• elle soutient une continuité dirigée
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	Calme

	Définition officielle UB-2 :
État où les mouvements internes cessent d’être dominés par l’agitation immédiate.

	Il :
réduit l’influence immédiate des tensions internes.

	• il atténue l’agitation immédiate
• il favorise une lecture plus posée
• il prépare une stabilité durable

	 

	Calme intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité intérieure où les réactions perdent de leur intensité dominante.

	Il :
diminue l’emprise des réactions immédiates.

	• il réduit les réactions dominantes
• il stabilise la lecture interne
• il soutient une présence plus calme

	 

	Calme stable

	Définition officielle UB-2 :
Calme conservé malgré les sollicitations extérieures.

	Il :
demeure actif malgré les variations du contexte.

	• il traverse les sollicitations
• il conserve sa stabilité
• il soutient une présence régulière

	 

	Calme progressif

	Définition officielle UB-2 :
Calme qui s’installe graduellement par réduction des tensions inutiles.

	Il :
apparaît par degrés successifs.

	• il progresse sans rupture
• il réduit les tensions superflues
• il prépare une stabilité plus profonde

	 

	Calme profond

	Définition officielle UB-2 :
Calme atteignant un niveau moins dépendant des circonstances immédiates.

	Il :
s’enracine au-delà des fluctuations de surface.

	• il descend sous la réaction immédiate
• il réduit la dépendance contextuelle
• il soutient une profondeur stable

	 

	Calme intérieur profond

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité intérieure plus profonde que les variations de surface.

	Il :
s’établit dans une zone moins exposée aux fluctuations.

	• il approfondit la stabilité
• il réduit les variations superficielles
• il soutient une présence intérieure durable

	 

	Calme profond stable

	Définition officielle UB-2 :
Calme profond maintenu dans la durée.

	Il :
conserve sa profondeur malgré le temps.

	• il stabilise la profondeur
• il conserve sa continuité
• il soutient une permanence calme

	 

	Tranquillité

	Définition officielle UB-2 :
État de réduction durable des perturbations internes.

	Elle :
réduit les perturbations répétitives.

	• elle diminue les perturbations
• elle clarifie la présence
• elle soutient une stabilité calme

	 

	Tranquillité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne peu troublée par les fluctuations immédiates.

	Elle :
réduit l’impact des mouvements immédiats.

	• elle apaise les fluctuations
• elle stabilise la perception interne
• elle soutient une présence plus posée

	 

	Tranquillité structurée

	Définition officielle UB-2 :
Tranquillité soutenue par une cohérence interne identifiable.

	Elle :
repose sur une organisation interne claire.

	• elle relie calme et cohérence
• elle stabilise l’organisation
• elle soutient une continuité ordonnée

	 

	Tranquillité stable

	Définition officielle UB-2 :
Tranquillité conservée dans plusieurs contextes.

	Elle :
demeure présente malgré les changements extérieurs.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa régularité
• elle soutient une présence stable

	 

	Présence calme

	Définition officielle UB-2 :
Présence active sans agitation excessive.

	Elle :
demeure présente sans surcharge interne.

	• elle maintient une présence simple
• elle réduit l’excès interne
• elle soutient une continuité active

	 

	Présence calme stable

	Définition officielle UB-2 :
Présence calme maintenue dans la continuité.

	Elle :
demeure constante dans plusieurs situations.

	• elle conserve sa stabilité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une continuité calme

	 

	Silence intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Réduction des interférences mentales ou émotionnelles inutiles.

	Il :
diminue les interférences internes non nécessaires.

	• il réduit le bruit interne
• il clarifie la perception
• il soutient une stabilité intérieure

	Silence intérieur stable

	Définition officielle UB-2 :
Silence intérieur conservé malgré les sollicitations.

	Il :
demeure présent dans plusieurs contextes.

	• il traverse les sollicitations
• il conserve sa netteté
• il soutient une continuité silencieuse

	 

	Repos intérieur

	Définition officielle UB-2 :
État où le fonctionnement interne cesse de forcer inutilement.

	Il :
réduit l’effort interne non nécessaire.

	• il réduit la tension interne
• il allège le fonctionnement
• il soutient une stabilité simple

	 

	Repos intérieur stable

	Définition officielle UB-2 :
Repos intérieur devenu accessible de manière régulière.

	Il :
demeure disponible dans plusieurs circonstances.

	• il devient régulier
• il conserve sa disponibilité
• il soutient une continuité stable

	 

	Stabilité paisible

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité accompagnée d’une réduction durable des tensions.

	Elle :
unit stabilité et apaisement.

	• elle stabilise la présence
• elle diminue les tensions
• elle soutient une continuité paisible

	 

	Calme consolidé

	Définition officielle UB-2 :
Calme renforcé par stabilité et répétition.

	Il :
gagne en solidité par continuité.

	• il se renforce progressivement
• il conserve sa stabilité
• il soutient une présence durable

	Calme intégré

	Définition officielle UB-2 :
État où calme, tranquillité et présence fonctionnent ensemble.

	Il :
réunit plusieurs qualités stabilisées.

	• il intègre plusieurs fonctions
• il unifie plusieurs stabilités
• il soutient une présence pleinement cohérente
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	Synthèse

	Définition officielle UB-2 :
Opération par laquelle plusieurs éléments distincts sont réunis dans une lecture cohérente.

	Elle :
permet à plusieurs éléments séparés de cesser d’être lus comme indépendants.

	• elle rassemble plusieurs composantes sans confusion
• elle établit une lecture ordonnée
• elle prépare une structure plus stable

	 

	Synthèse intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Réunion intérieure de plusieurs niveaux de compréhension.

	Elle :
relie plusieurs compréhensions déjà présentes dans une continuité interne.

	• elle unifie plusieurs niveaux internes
• elle réduit les écarts de lecture
• elle prépare une cohérence intérieure plus dense

	 

	Synthèse stable

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure opérative sans dépendre des circonstances immédiates.

	• elle résiste aux variations
• elle conserve la lisibilité
• elle demeure régulière

	 

	Synthèse progressive

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse qui se construit graduellement à mesure que les liens deviennent visibles.

	Elle :
apparaît par étapes successives.

	• elle avance par degrés
• elle dépend de liens reconnus
• elle construit sans rupture

	 

	Lecture unifiée

	Définition officielle UB-2 :
Lecture où plusieurs éléments sont perçus comme appartenant à un même ensemble.

	Elle :
permet une perception commune de plusieurs parties.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle évite la fragmentation
• elle clarifie l’ensemble

	 

	Lecture unifiée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Compréhension interne où plusieurs niveaux cessent d’être séparés.

	Elle :
rassemble intérieurement plusieurs axes de lecture.

	• elle unifie intérieurement
• elle réduit les séparations
• elle prépare une lecture stable

	 

	Lecture unifiée stable

	Définition officielle UB-2 :
Lecture unifiée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
conserve son unité malgré les variations de contexte.

	• elle reste cohérente
• elle traverse les contextes
• elle demeure constante

	 

	Vision cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Perception globale où les éléments s’ordonnent sans contradiction majeure.

	Elle :
permet une lecture ordonnée de plusieurs éléments.

	• elle ordonne l’ensemble
• elle réduit les écarts
• elle clarifie la perception

	 

	Vision cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Vision interne où plusieurs dimensions trouvent un axe commun.

	Elle :
relie plusieurs dimensions internes autour d’un même centre.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle produit un axe commun
• elle renforce la stabilité intérieure

	 

	Vision cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Vision cohérente devenue durable.

	Elle :
demeure active sans perte de lisibilité.

	• elle dure
• elle conserve son ordre
• elle maintient sa clarté

	 

	Unification supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Niveau où plusieurs structures deviennent compatibles sans perte de distinction.

	Elle :
rend plusieurs structures compatibles.

	• elle unit sans confondre
• elle maintient les distinctions
• elle élève la compatibilité

	 

	Unification supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Unification interne atteignant plusieurs niveaux simultanément.

	Elle :
agit sur plusieurs plans intérieurs en même temps.

	• elle touche plusieurs niveaux
• elle agit simultanément
• elle renforce l’unité intérieure

	 

	Unification stable

	Définition officielle UB-2 :
Unification devenue régulière dans le fonctionnement.

	Elle :
ne dépend plus d’un effort ponctuel.

	• elle devient régulière
• elle stabilise l’ensemble
• elle demeure fonctionnelle

	 

	Articulation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation claire des relations entre plusieurs éléments.

	Elle :
établit des liens lisibles.

	• elle ordonne les relations
• elle clarifie les liens
• elle stabilise l’organisation

	 

	Articulation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lien interne établi entre plusieurs dimensions auparavant séparées.

	Elle :
relie des niveaux internes distincts.

	• elle crée des ponts internes
• elle réduit les séparations
• elle prépare une cohérence durable

	 

	Articulation stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente conservée dans le temps.

	Elle :
reste lisible malgré les variations.

	• elle demeure stable
• elle conserve sa structure
• elle soutient la continuité

	 

	Vue d’ensemble

	Définition officielle UB-2 :
Capacité à percevoir simultanément plusieurs niveaux d’un même ensemble.

	Elle :
permet une lecture globale.

	• elle élargit la lecture
• elle relie plusieurs niveaux
• elle augmente la compréhension

	 

	Vue d’ensemble stable

	Définition officielle UB-2 :
Vue d’ensemble maintenue sans perte de lisibilité.

	Elle :
conserve sa portée globale.

	• elle reste large
• elle conserve sa netteté
• elle soutient la cohérence

	 

	Synthèse consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse renforcée par répétition et stabilité.

	Elle :
gagne en solidité par continuité.

	• elle se renforce
• elle se stabilise
• elle s’inscrit durablement

	 

	Synthèse intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où synthèse, lecture unifiée et cohérence fonctionnent ensemble.

	Elle :
réunit plusieurs niveaux déjà stabilisés.

	• elle intègre plusieurs fonctions
• elle unifie plusieurs lectures
• elle stabilise l’ensemble
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	Résonance

	Définition officielle UB-2 :
Correspondance perceptible entre plusieurs éléments partageant une cohérence commune.

	Elle :
rend perceptible une cohérence entre plusieurs éléments distincts.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle rend perceptible une cohérence commune
• elle soutient une lecture convergente

	 

	Résonance intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord perceptible entre plusieurs niveaux internes.

	Elle :
relie plusieurs niveaux internes sans confusion.

	• elle relie plusieurs niveaux internes
• elle réduit les écarts intérieurs
• elle soutient une cohérence vécue

	 

	Résonance stable

	Définition officielle UB-2 :
Résonance conservée malgré les variations contextuelles.

	Elle :
demeure perceptible malgré les changements.

	• elle traverse les variations
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une continuité stable

	 

	Résonance progressive

	Définition officielle UB-2 :
Résonance qui devient plus perceptible à mesure que les liens se clarifient.

	Elle :
s’intensifie avec la clarification.

	• elle augmente avec la clarté
• elle accompagne la progression
• elle soutient un accord plus lisible

	 

	Accord

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité réelle entre plusieurs dimensions ou mouvements.

	Il :
relie plusieurs dimensions dans une compatibilité réelle.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence commune

	 

	Accord intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité interne entre perception, compréhension et orientation.

	Il :
unit plusieurs dimensions intérieures.

	• il unit perception et compréhension
• il réduit les écarts intérieurs
• il soutient une orientation cohérente

	 

	Accord stable

	Définition officielle UB-2 :
Accord maintenu dans plusieurs situations.

	Il :
demeure constant malgré les contextes.

	• il demeure constant
• il traverse les situations
• il soutient une stabilité réelle

	 

	Accord profond

	Définition officielle UB-2 :
Accord atteignant un niveau moins superficiel de cohérence.

	Il :
agit à un niveau plus profond de compatibilité.

	• il atteint un niveau moins superficiel
• il soutient une cohérence élargie
• il renforce l’unité intérieure

	 

	Accord profond intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité interne touchant plusieurs niveaux simultanément.

	Il :
relie plusieurs profondeurs intérieures.

	• il relie plusieurs profondeurs
• il réduit les tensions internes
• il soutient une cohérence élargie

	 

	Accord profond stable

	Définition officielle UB-2 :
Accord profond devenu durable.

	Il :
demeure stable dans la profondeur.

	• il demeure durable
• il conserve sa profondeur
• il soutient une continuité intérieure

	 

	Correspondance

	Définition officielle UB-2 :
Lien identifiable entre des éléments distincts partageant une même structure.

	Elle :
rend visible un lien de structure.

	• elle relie des éléments distincts
• elle révèle une structure commune
• elle soutient une lecture cohérente

	Correspondance intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lien interne reconnu entre plusieurs contenus ou niveaux.

	Elle :
met en relation plusieurs niveaux internes.

	• elle relie plusieurs contenus
• elle soutient une cohérence intérieure
• elle favorise une lecture unifiée

	 

	Correspondance stable

	Définition officielle UB-2 :
Correspondance maintenue sans perte de cohérence.

	Elle :
demeure lisible dans le temps.

	• elle demeure lisible
• elle conserve son lien
• elle soutient une stabilité relationnelle

	 

	Correspondance structurée

	Définition officielle UB-2 :
Correspondance organisée selon des repères lisibles.

	Elle :
s’appuie sur des repères cohérents.

	• elle suit des repères stables
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une lecture structurée

	 

	Harmonie intérieure

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs éléments fonctionnent sans contradiction dominante.

	Elle :
réunit plusieurs éléments sans tension majeure.

	• elle réduit les contradictions
• elle favorise l’unité
• elle soutient un fonctionnement paisible

	 

	Harmonie intérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Harmonie interne conservée dans le temps.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa stabilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une continuité intérieure

	 

	Résonance cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Résonance soutenue par une structure identifiable.

	Elle :
associe perception et structure.

	• elle associe cohérence et perception
• elle soutient une structure claire
• elle renforce la continuité

	 

	Résonance cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Résonance cohérente devenue régulière.

	Elle :
demeure régulière dans sa cohérence.

	• elle demeure régulière
• elle conserve son axe
• elle soutient une stabilité perceptibleAccord consolidé

	Définition officielle UB-2 :
Accord renforcé par répétition et stabilité.

	Il :
se renforce par continuité.

	• il se renforce progressivement
• il gagne en stabilité
• il soutient une cohérence durable

	 

	Résonance intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où résonance, accord et correspondance fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs formes de cohérence.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une cohérence mature
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	Simplicité

	Définition officielle UB-2 :
État où un contenu demeure lisible sans surcharge inutile.

	Elle :
maintient l’essentiel sans surcharge.

	• elle réduit l’inutile
• elle maintient l’essentiel
• elle soutient une lecture claire

	 

	Simplicité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où les éléments essentiels restent accessibles sans complication excessive.

	Elle :
garde l’intérieur lisible.

	• elle garde l’essentiel accessible
• elle réduit la complication
• elle soutient une clarté intérieure

	 

	Simplicité stable

	Définition officielle UB-2 :
Simplicité conservée malgré l’augmentation de complexité contextuelle.

	Elle :
demeure présente malgré la complexité.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa clarté
• elle soutient une stabilité simple

	 

	Simplicité progressive

	Définition officielle UB-2 :
Simplicité qui apparaît à mesure que les éléments se réorganisent.

	Elle :
émerge par clarification.

	• elle apparaît progressivement
• elle accompagne la réorganisation
• elle soutient une lecture plus claire

	 

	Simplicité profonde

	Définition officielle UB-2 :
Simplicité atteignant un niveau où l’essentiel demeure sans réduction artificielle.

	Elle :
préserve l’essentiel en profondeur.

	• elle conserve l’essentiel
• elle évite la réduction artificielle
• elle soutient une profondeur simple

	 

	Simplicité profonde intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Simplicité interne conservant plusieurs niveaux sans confusion.

	Elle :
maintient plusieurs niveaux lisibles ensemble.

	• elle maintient plusieurs niveaux
• elle réduit la confusion
• elle soutient une unité claire

	 

	Simplicité profonde stable

	Définition officielle UB-2 :
Simplicité profonde maintenue dans la durée.

	Elle :
demeure stable dans le temps.

	• elle demeure stable
• elle conserve sa profondeur
• elle soutient une continuité simple

	Transparence mature

	Définition officielle UB-2 :
Lisibilité élevée sans surcharge interprétative.

	Elle :
rend le contenu directement lisible.

	• elle réduit la surcharge
• elle favorise la lisibilité
• elle soutient une clarté mature

	 

	Transparence mature intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Clarté interne devenue plus immédiatement accessible.

	Elle :
ouvre un accès plus direct à l’intérieur.

	• elle facilite l’accès intérieur
• elle réduit l’opacité
• elle soutient une clarté immédiate

	Transparence mature stable

	Définition officielle UB-2 :
Transparence conservée dans différents contextes.

	Elle :
demeure lisible malgré les variations.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa clarté
• elle soutient une stabilité lisible

	 

	Sobriété

	Définition officielle UB-2 :
Réduction des éléments non essentiels sans perte de contenu réel.

	Elle :
garde le contenu sans surcharge.

	• elle réduit le non essentiel
• elle garde le contenu réel
• elle soutient une expression juste

	 

	Sobriété intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Économie interne des réactions inutiles.

	Elle :
réduit les réactions non nécessaires.

	• elle réduit l’agitation
• elle maintient l’essentiel
• elle soutient une stabilité intérieure

	 

	Sobriété structurée

	Définition officielle UB-2 :
Sobriété soutenue par une cohérence identifiable.

	Elle :
s’appuie sur une structure lisible.

	• elle suit une cohérence stable
• elle réduit l’excès
• elle soutient une simplicité organisée

	 

	Sobriété stable

	Définition officielle UB-2 :
Sobriété conservée malgré les sollicitations.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle traverse les sollicitations
• elle conserve sa mesure
• elle soutient une continuité sobre

	 

	Lisibilité simple

	Définition officielle UB-2 :
Lecture où les éléments principaux apparaissent sans surcharge.

	Elle :
fait apparaître l’essentiel clairement.

	• elle rend l’essentiel visible
• elle réduit la surcharge
• elle soutient une lecture directe

	 

	Lisibilité simple stable

	Définition officielle UB-2 :
Lisibilité simple maintenue dans le temps.

	Elle :
demeure claire durablement.

	• elle demeure claire
• elle conserve sa simplicité
• elle soutient une continuité lisible

	 

	Présence simple

	Définition officielle UB-2 :
Présence sans complication excessive.

	Elle :
demeure directe sans surcharge.

	• elle reste directe
• elle réduit l’excès
• elle soutient une présence claire

	 

	Présence simple stable

	Définition officielle UB-2 :
Présence simple conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable dans sa simplicité.

	• elle demeure stable
• elle conserve sa simplicité
• elle soutient une continuité paisible

	 

	Simplicité consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Simplicité renforcée par stabilité et maturité.

	Elle :
se renforce avec le temps.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa clarté
• elle soutient une maturité simple

	 

	Simplicité intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où simplicité, sobriété et transparence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs formes de clarté.

	• elle relie simplicité et sobriété
• elle intègre plusieurs qualités
• elle soutient une maturité lisible
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	Transmission

	Définition officielle UB-2 :
Passage d’un contenu d’un niveau à un autre sans perte essentielle de structure.

	Elle :
permet le passage d’un contenu sans altération majeure.

	• elle conserve la structure essentielle
• elle réduit les pertes de contenu
• elle soutient une continuité lisible

	 

	Transmission intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Circulation interne d’un contenu entre plusieurs niveaux de compréhension.

	Elle :
fait circuler un contenu entre plusieurs niveaux internes.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures internes
• elle soutient une continuité intérieure

	 

	Transmission stable

	Définition officielle UB-2 :
Transmission conservant sa cohérence dans le temps.

	Elle :
demeure cohérente malgré la durée.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une transmission durable

	 

	Transmission progressive

	Définition officielle UB-2 :
Transmission qui s’effectue par étapes sans surcharge.

	Elle :
avance par étapes cohérentes.

	• elle progresse graduellement
• elle évite la surcharge
• elle soutient une transmission ajustée

	 

	Continuité transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Continuité pouvant être communiquée sans rupture majeure.

	Elle :
demeure partageable sans rupture.

	• elle reste partageable
• elle conserve son axe
• elle soutient une transmission cohérente

	 

	Continuité transmissible intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne suffisamment structurée pour devenir partageable.

	Elle :
rend partageable une cohérence intérieure.

	• elle structure l’intérieur
• elle facilite le passage
• elle soutient une continuité lisible

	 

	Continuité transmissible stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité transmissible maintenue dans différents contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa lisibilité
• elle soutient une continuité durable

	 

	Expression lisible

	Définition officielle UB-2 :
Formulation permettant une lecture claire d’un contenu.

	Elle :
rend le contenu directement accessible.

	• elle clarifie le contenu
• elle réduit l’opacité
• elle soutient une lecture directe

	 

	Expression lisible intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Capacité à formuler intérieurement sans confusion excessive.

	Elle :
clarifie intérieurement un contenu.

	• elle réduit la confusion
• elle clarifie l’intérieur
• elle soutient une expression cohérente

	 

	Expression lisible stable

	Définition officielle UB-2 :
Expression lisible conservée avec régularité.

	Elle :
demeure claire dans la durée.

	• elle conserve sa clarté
• elle traverse les contextes
• elle soutient une expression stable

	 

	Formulation

	Définition officielle UB-2 :
Mise en forme explicite d’un contenu ou d’une compréhension.

	Elle :
donne une forme explicite à un contenu.

	• elle rend explicite
• elle organise le contenu
• elle soutient une transmission claire

	 

	Formulation juste

	Définition officielle UB-2 :
Formulation respectant les proportions du contenu exprimé.

	Elle :
respecte la mesure du contenu.

	• elle respecte les proportions
• elle réduit les excès
• elle soutient une expression juste

	 

	Formulation stable

	Définition officielle UB-2 :
Formulation qui demeure cohérente malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité d’expression

	 

	Passage formulé

	Définition officielle UB-2 :
Contenu rendu transmissible par mise en forme claire.

	Il :
devient transmissible par formulation.

	• il devient communicable
• il clarifie le passage
• il soutient une continuité lisible

	 

	Passage formulé stable

	Définition officielle UB-2 :
Passage formulé conservant sa cohérence.

	Il :
demeure stable dans sa formulation.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les contextes
• il soutient une continuité stable

	 

	Lisibilité transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’un contenu à demeurer compréhensible lorsqu’il est transmis.

	Elle :
maintient la compréhension dans le passage.

	• elle maintient la compréhension
• elle réduit la perte de sens
• elle soutient une lecture durable

	 

	Lisibilité transmissible stable

	Définition officielle UB-2 :
Lisibilité transmissible maintenue dans plusieurs contextes.

	Elle :
demeure claire malgré les variations.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa clarté
• elle soutient une transmission stable

	 

	Transmission structurée

	Définition officielle UB-2 :
Transmission soutenue par des repères cohérents.

	Elle :
s’appuie sur des repères stables.

	• elle suit des repères cohérents
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une transmission fiable

	 

	Transmission consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Transmission renforcée par répétition et stabilité.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en solidité
• elle réduit les pertes
• elle soutient une transmission durable

	 

	Transmission intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où transmission, formulation et lisibilité fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de transmission.

	• elle relie formulation et lisibilité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une transmission mature

	 

	SÉRIE-34 — FAMILLE U

	 

	Unification mature

	Définition officielle UB-2 :
Niveau où plusieurs dimensions demeurent compatibles sans effort excessif.

	Elle :
unit plusieurs dimensions avec stabilité.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les tensions
• elle soutient une cohérence mature

	 

	Unification mature intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Unification interne devenue stable à travers plusieurs niveaux.

	Elle :
unit plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une unité intérieure

	 

	Unification mature stable

	Définition officielle UB-2 :
Unification mature conservée dans différents contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve son unité
• elle soutient une continuité stable

	 

	Unification progressive supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Unification qui continue de se préciser sans rupture.

	Elle :
progresse vers une cohérence plus large.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une unité élargie

	 

	Continuité supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité atteignant un niveau où les variations n’interrompent plus l’axe principal.

	Elle :
maintient l’axe malgré les variations.

	• elle maintient l’axe principal
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une continuité élevée

	 

	Continuité supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne maintenant plusieurs niveaux en cohérence.

	Elle :
relie plusieurs niveaux intérieurs durablement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité intérieure

	 

	Continuité supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité supérieure devenue durable.

	Elle :
demeure stable dans le temps.

	• elle conserve sa continuité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Unité stable

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs éléments demeurent durablement reliés.

	Elle :
maintient plusieurs éléments reliés.

	• elle relie durablement
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Unité stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Unité interne conservée sans fragmentation notable.

	Elle :
préserve une unité intérieure durable.

	• elle réduit la fragmentation
• elle maintient l’unité
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Unité stable consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Unité stable renforcée par répétition et continuité.

	Elle :
gagne en solidité par continuité.

	• elle se renforce progressivement
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une unité durable

	 

	
Cohérence élargie

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence intégrant plusieurs dimensions sans perte de lisibilité.

	Elle :
élargit la cohérence sans surcharge.

	• elle intègre plusieurs dimensions
• elle conserve la lisibilité
• elle soutient une cohérence large

	 

	Cohérence élargie intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence interne atteignant plusieurs niveaux simultanément.

	Elle :
relie plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence élargie stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence élargie maintenue dans la durée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle traverse les contextes
• elle conserve sa largeur
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Continuité unifiée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité dans laquelle plusieurs axes fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs axes dans une même continuité.

	• elle relie plusieurs axes
• elle réduit les divergences
• elle soutient une unité durable

	 

	Continuité unifiée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne unifiée sans contradiction dominante.

	Elle :
maintient plusieurs niveaux sans contradiction.

	• elle maintient plusieurs niveaux
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité unifiée stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité unifiée devenue régulière.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa régularité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une continuité stable

	 

	Intégration supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Intégration atteignant un niveau élargi de cohérence.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une cohérence élargie.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Intégration supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Intégration supérieure conservée dans plusieurs contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité élevée

	 

	Unification consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Unification renforcée par maturité et stabilité.

	Elle :
se renforce avec la durée.

	• elle gagne en maturité
• elle conserve son unité
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Unification intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où unification, continuité et cohérence élargie fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions stabilisées.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une unification mature

	 

	SÉRIE-35 — FAMILLE V

	 

	Vision

	Définition officielle UB-2 :
Capacité à percevoir un ensemble selon une cohérence identifiable.

	Elle :
permet de saisir un ensemble selon un axe cohérent.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle rend perceptible une cohérence
• elle soutient une lecture d’ensemble

	 

	Vision intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Perception interne d’un ensemble ou d’une structure sans fragmentation majeure.

	Elle :
organise intérieurement plusieurs éléments.

	• elle relie plusieurs niveaux internes
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Vision stable

	Définition officielle UB-2 :
Vision conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les changements.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une perception durable

	 

	Vision progressive

	Définition officielle UB-2 :
Vision qui se précise à mesure que les liens deviennent plus lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une lecture plus claire

	 

	Perspective

	Définition officielle UB-2 :
Angle de lecture permettant d’organiser plusieurs éléments dans un même cadre.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments selon un même angle.

	• elle organise les éléments
• elle réduit les dispersions
• elle soutient une lecture cadrée

	 

	Perspective intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Cadre interne de lecture structurant plusieurs niveaux de compréhension.

	Elle :
organise intérieurement plusieurs niveaux.

	• elle structure plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Perspective stable

	Définition officielle UB-2 :
Perspective maintenue sans déplacement excessif.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son angle
• elle traverse les contextes
• elle soutient une lecture durable

	 

	Perspective cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Perspective soutenue par une organisation lisible des relations.

	Elle :
s’appuie sur des relations claires.

	• elle organise les relations
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une lecture cohérente

	 

	Perspective cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Perspective interne où plusieurs dimensions trouvent un axe commun.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient un axe commun

	 

	Perspective cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Perspective cohérente devenue durable.

	Elle :
demeure stable dans sa cohérence.

	• elle conserve sa stabilité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une perspective durable

	 

	Lecture élargie

	Définition officielle UB-2 :
Lecture intégrant plusieurs niveaux sans perte de clarté.

	Elle :
ouvre plusieurs niveaux simultanément.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle conserve la clarté
• elle soutient une lecture ample

	 

	Lecture élargie intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Compréhension interne étendue à plusieurs dimensions simultanément.

	Elle :
élargit la compréhension intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les séparations
• elle soutient une lecture intérieure élargie

	 

	Lecture élargie stable

	Définition officielle UB-2 :
Lecture élargie conservée dans le temps.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une lecture durable

	 

	Vision structurée

	Définition officielle UB-2 :
Vision organisée selon des repères stables.

	Elle :
s’appuie sur des repères identifiables.

	• elle suit des repères stables
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une lecture structurée

	Vision structurée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Vision interne où les éléments demeurent ordonnés.

	Elle :
ordonne intérieurement plusieurs éléments.

	• elle maintient l’ordre intérieur
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une vision claire

	 

	Vision structurée stable

	Définition officielle UB-2 :
Vision structurée maintenue dans plusieurs contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Vue stable

	Définition officielle UB-2 :
Perception globale conservée sans dispersion.

	Elle :
maintient une perception d’ensemble stable.

	• elle conserve l’ensemble visible
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Vue stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Perception interne stable d’un ensemble cohérent.

	Elle :
maintient intérieurement une vue cohérente.

	• elle stabilise l’intérieur
• elle réduit les écarts
• elle soutient une perception stable

	Vision consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Vision renforcée par répétition et stabilité.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa clarté
• elle soutient une vision durable

	 

	Vision intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où vision, perspective et lecture élargie fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de perception.

	• elle relie perspective et lecture
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une vision mature

	 

	SÉRIE-36 — FAMILLE W

	 

	Sagesse

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’utiliser une compréhension avec justesse dans des situations variées.

	Elle :
applique une compréhension avec mesure.

	• elle ajuste selon les situations
• elle réduit l’excès
• elle soutient une justesse durable

	 

	Sagesse intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Usage intérieur stable d’une compréhension sans surcharge interprétative.

	Elle :
maintient une justesse intérieure stable.

	• elle réduit la surcharge
• elle maintient la clarté intérieure
• elle soutient une stabilité vécue

	 

	Sagesse stable

	Définition officielle UB-2 :
Sagesse conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure juste malgré les changements.

	• elle conserve sa mesure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une sagesse durable

	 

	Sagesse progressive

	Définition officielle UB-2 :
Sagesse qui se précise à mesure que l’expérience s’intègre.

	Elle :
grandit avec l’intégration.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une maturation réelle

	 

	Lecture mûre

	Définition officielle UB-2 :
Lecture dans laquelle les proportions demeurent respectées sans réaction excessive.

	Elle :
respecte les proportions du contenu.

	• elle réduit les réactions excessives
• elle maintient la mesure
• elle soutient une lecture juste

	 

	Lecture mûre intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture interne devenue moins dépendante des fluctuations immédiates.

	Elle :
demeure intérieurement plus stable.

	• elle réduit la dépendance immédiate
• elle maintient une lecture calme
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Lecture mûre stable

	Définition officielle UB-2 :
Lecture mûre conservée dans différents contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa justesse
• elle traverse les contextes
• elle soutient une lecture durable

	 

	Discernement mûr

	Définition officielle UB-2 :
Discernement devenu plus constant par maturation.

	Il :
distingue avec davantage de stabilité.

	• il distingue avec calme
• il réduit la précipitation
• il soutient une justesse durable

	 

	Discernement mûr intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Capacité interne à distinguer sans précipitation excessive.

	Il :
agit intérieurement avec mesure.

	• il réduit la précipitation
• il maintient une lecture intérieure
• il soutient une distinction stable

	 

	Discernement mûr stable

	Définition officielle UB-2 :
Discernement mûr maintenu dans la durée.

	Il :
demeure constant dans plusieurs contextes.

	• il conserve sa stabilité
• il traverse les contextes
• il soutient une distinction durable

	 

	Usage juste

	Définition officielle UB-2 :
Application proportionnée d’une compréhension ou d’un repère.

	Il :
applique avec mesure.

	• il respecte les proportions
• il réduit l’excès
• il soutient une action juste

	 

	Usage juste intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Application interne d’un repère sans déformation notable.

	Il :
maintient intérieurement la justesse.

	• il réduit la déformation
• il maintient la cohérence
• il soutient une application stable

	 

	Usage juste stable

	Définition officielle UB-2 :
Usage juste conservé malgré les sollicitations.

	Il :
demeure proportionné malgré les variations.

	• il conserve sa mesure
• il traverse les sollicitations
• il soutient une stabilité juste

	 

	Maturité de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Niveau où la lecture devient moins dépendante des réactions immédiates.

	Elle :
stabilise la lecture intérieure.

	• elle réduit les réactions immédiates
• elle maintient la mesure
• elle soutient une lecture durable

	 

	Maturité de lecture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture interne suffisamment consolidée pour demeurer lisible.

	Elle :
demeure claire intérieurement.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle réduit la confusion
• elle soutient une stabilité intérieure

	 

	Maturité de lecture stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturité de lecture devenue régulière.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa régularité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une lecture mature

	 

	Sagesse structurée

	Définition officielle UB-2 :
Sagesse soutenue par des repères cohérents.

	Elle :
s’appuie sur des repères stables.

	• elle suit des repères cohérents
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une sagesse fiable

	 

	Sagesse structurée stable

	Définition officielle UB-2 :
Sagesse structurée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable dans sa structure.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une sagesse durable

	 

	Sagesse consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Sagesse renforcée par répétition et stabilité.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa mesure
• elle soutient une sagesse durable

	 

	Sagesse intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où sagesse, discernement mûr et usage juste fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions mûries.

	• elle relie discernement et usage
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une sagesse mature

	 

	SÉRIE-37 — FAMILLE X

	 

	Finesse

	Définition officielle UB-2 :
Capacité à percevoir ou distinguer des nuances sans perte de cohérence.

	Elle :
permet de discerner des nuances avec justesse.

	• elle distingue les nuances
• elle réduit la confusion
• elle soutient une lecture précise

	 

	Finesse intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture interne capable de discerner des différences subtiles.

	Elle :
perçoit intérieurement des différences fines.

	• elle distingue les variations internes
• elle réduit les amalgames
• elle soutient une lecture intérieure fine

	 

	Finesse stable

	Définition officielle UB-2 :
Finesse conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure active malgré les changements.

	• elle conserve sa précision
• elle traverse les contextes
• elle soutient une finesse durable

	 

	Finesse progressive

	Définition officielle UB-2 :
Finesse qui se développe à mesure que la lecture devient plus précise.

	Elle :
s’affine avec la progression.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une lecture plus fine

	 

	Exactitude supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Niveau élevé de correspondance entre lecture et réalité observée.

	Elle :
renforce la justesse entre perception et réalité.

	• elle augmente la correspondance
• elle réduit les écarts
• elle soutient une lecture exacte

	 

	Exactitude supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Correspondance interne précise entre perception et compréhension.

	Elle :
aligne perception et compréhension intérieure.

	• elle relie perception et compréhension
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une justesse intérieure

	 

	Exactitude supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Exactitude supérieure maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure précise malgré les variations.

	• elle conserve sa précision
• elle traverse les contextes
• elle soutient une exactitude durable

	 

	Précision mature

	Définition officielle UB-2 :
Précision devenue stable par maturation.

	Elle :
stabilise une précision acquise.

	• elle gagne en stabilité
• elle réduit les approximations
• elle soutient une lecture mûre

	 

	Précision mature intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture fine interne sans surcharge interprétative.

	Elle :
demeure précise sans surcharge.

	• elle réduit l’excès interprétatif
• elle maintient la finesse
• elle soutient une précision intérieure

	 

	Précision mature stable

	Définition officielle UB-2 :
Précision mature conservée dans le temps.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa précision
• elle traverse les contextes
• elle soutient une précision durable

	 

	Lecture fine

	Définition officielle UB-2 :
Lecture capable de distinguer plusieurs nuances sans confusion.

	Elle :
lit plusieurs nuances avec clarté.

	• elle distingue plusieurs nuances
• elle réduit les amalgames
• elle soutient une lecture précise

	Lecture fine intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture interne attentive aux variations subtiles.

	Elle :
observe intérieurement les variations fines.

	• elle perçoit les variations subtiles
• elle réduit la confusion intérieure
• elle soutient une lecture attentive

	 

	Lecture fine stable

	Définition officielle UB-2 :
Lecture fine maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure précise avec constance.

	• elle conserve sa finesse
• elle traverse les contextes
• elle soutient une lecture stable

	 

	Nuance

	Définition officielle UB-2 :
Différence perceptible entre des éléments proches.

	Elle :
permet de distinguer sans opposer excessivement.

	• elle distingue les différences
• elle réduit les simplifications
• elle soutient une lecture fine

	 

	Nuance intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Différence interne discernée sans amplification excessive.

	Elle :
reconnaît des différences internes avec mesure.

	• elle distingue intérieurement
• elle réduit l’amplification
• elle soutient une lecture nuancée

	 

	Nuance stable

	Définition officielle UB-2 :
Nuance reconnue avec constance.

	Elle :
demeure identifiable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une nuance durable

	 

	Calibration fine

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement précis des repères sans déplacement excessif.

	Elle :
ajuste avec précision sans excès.

	• elle affine les repères
• elle réduit les déplacements inutiles
• elle soutient une justesse stable

	 

	Calibration fine stable

	Définition officielle UB-2 :
Calibration fine conservée malgré les sollicitations.

	Elle :
demeure précise dans plusieurs situations.

	• elle conserve sa précision
• elle traverse les sollicitations
• elle soutient une calibration durable

	 

	Finesse consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Finesse renforcée par répétition et stabilité.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa précision
• elle soutient une finesse durable

	 

	Finesse intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où finesse, précision mature et exactitude supérieure fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de précision.

	• elle relie précision et exactitude
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une finesse mature

	 

	SÉRIE-38 — FAMILLE Y

	 

	Souplesse

	Définition officielle UB-2 :
Capacité à ajuster une réponse sans perte de cohérence interne.

	Elle :
permet un ajustement sans rupture.

	• elle ajuste sans rupture
• elle réduit la rigidité
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Souplesse intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement interne possible sans désorganisation majeure.

	Elle :
modifie intérieurement sans désordre.

	• elle ajuste l’intérieur
• elle réduit la désorganisation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Souplesse stable

	Définition officielle UB-2 :
Souplesse conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure active malgré les variations.

	• elle conserve sa souplesse
• elle traverse les contextes
• elle soutient une adaptation durable

	 

	Souplesse progressive

	Définition officielle UB-2 :
Souplesse qui se développe à mesure que la stabilité se consolide.

	Elle :
grandit avec la stabilité.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit la rigidité
• elle soutient une adaptation mûre

	 

	Adaptation fine

	Définition officielle UB-2 :
Modification proportionnée sans déplacement excessif de l’axe principal.

	Elle :
ajuste avec mesure.

	• elle respecte les proportions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une adaptation précise

	 

	Adaptation fine intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement interne précis selon les variations perçues.

	Elle :
réagit intérieurement avec justesse.

	• elle ajuste intérieurement
• elle réduit les excès
• elle soutient une adaptation fine

	 

	Adaptation fine stable

	Définition officielle UB-2 :
Adaptation fine maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa précision
• elle traverse les contextes
• elle soutient une adaptation durable

	 

	Flexibilité

	Définition officielle UB-2 :
Capacité de modifier une forme sans perdre la structure essentielle.

	Elle :
modifie sans perdre l’essentiel.

	• elle modifie la forme
• elle conserve la structure
• elle soutient une adaptation cohérente

	 

	Flexibilité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Souplesse interne permettant plusieurs réponses compatibles.

	Elle :
ouvre plusieurs réponses internes possibles.

	• elle multiplie les réponses possibles
• elle réduit la rigidité
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Flexibilité structurée

	Définition officielle UB-2 :
Flexibilité soutenue par des repères cohérents.

	Elle :
s’appuie sur des repères stables.

	• elle suit des repères cohérents
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une souplesse fiable

	 

	Flexibilité stable

	Définition officielle UB-2 :
Flexibilité conservée sans fragmentation.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa souplesse
• elle traverse les contextes
• elle soutient une flexibilité durable

	 

	Ajustement souple

	Définition officielle UB-2 :
Correction réalisée sans tension excessive.

	Il :
corrige avec douceur.

	• il corrige sans tension
• il réduit l’excès
• il soutient une continuité stable

	 

	Ajustement souple intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Réajustement interne conservant la continuité.

	Il :
réorganise intérieurement sans rupture.

	• il ajuste l’intérieur
• il réduit les tensions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Ajustement souple stable

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement souple maintenu avec régularité.

	Il :
demeure stable malgré les variations.

	• il conserve sa souplesse
• il traverse les contextes
• il soutient une stabilité durable

	 

	Adaptabilité

	Définition officielle UB-2 :
Capacité à accueillir des variations sans rupture majeure.

	Elle :
accueille les variations avec cohérence.

	• elle accueille les variations
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une continuité stable

	 

	Adaptabilité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disponibilité interne à modifier une réponse sans perte de stabilité.

	Elle :
ajuste intérieurement sans déséquilibre.

	• elle ajuste l’intérieur
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une stabilité intérieure

	 

	Adaptabilité stable

	Définition officielle UB-2 :
Adaptabilité conservée malgré les sollicitations.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa disponibilité
• elle traverse les sollicitations
• elle soutient une adaptation durable

	 

	Souplesse structurée

	Définition officielle UB-2 :
Souplesse organisée selon une cohérence identifiable.

	Elle :
s’appuie sur des repères stables.

	• elle suit une cohérence stable
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une souplesse fiable

	 

	Souplesse consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Souplesse renforcée par répétition et stabilité.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa souplesse
• elle soutient une adaptation durable

	 

	Souplesse intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où souplesse, adaptation fine et flexibilité fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’ajustement.

	• elle relie adaptation et flexibilité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une souplesse mature

	SÉRIE-39 — FAMILLE Z

	 

	Zénith

	Définition officielle UB-2 :
Point où un processus atteint un niveau élevé de cohérence ou de maturité.

	Il :
désigne un niveau élevé atteint par maturation.

	• il marque un sommet de cohérence
• il réduit l’instabilité résiduelle
• il soutient une maturité élevée

	 

	Zénith intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Niveau interne où plusieurs dimensions convergent avec stabilité.

	Il :
réunit plusieurs dimensions internes avec stabilité.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts internes
• il soutient une convergence stable

	 

	Zénith stable

	Définition officielle UB-2 :
Zénith conservé malgré les variations de contexte.

	Il :
demeure élevé malgré les variations.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les contextes
• il soutient une stabilité durable

	 

	Zénith progressif

	Définition officielle UB-2 :
Zénith atteint par maturation successive plutôt que par rupture.

	Il :
s’établit graduellement.

	• il progresse sans rupture
• il réduit les brusqueries
• il soutient une maturation régulière

	 

	Stabilisation finale

	Définition officielle UB-2 :
Phase où les principaux éléments cessent d’être provisoires.

	Elle :
fixe durablement les éléments essentiels.

	• elle stabilise les acquis
• elle réduit le provisoire
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Stabilisation finale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation interne atteignant un niveau durable.

	Elle :
stabilise intérieurement plusieurs dimensions.

	• elle relie les niveaux internes
• elle réduit les fluctuations
• elle soutient une stabilité profonde

	 

	Stabilisation finale stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation finale maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa stabilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une continuité durable

	 

	Sommet fonctionnel

	Définition officielle UB-2 :
Niveau où une fonction atteint sa cohérence maximale disponible.

	Il :
exprime un accomplissement fonctionnel élevé.

	• il marque une cohérence maximale
• il réduit les écarts fonctionnels
• il soutient une stabilité haute

	 

	Sommet fonctionnel intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Accomplissement interne d’une fonction sans surcharge.

	Il :
stabilise intérieurement une fonction accomplie.

	• il réduit la surcharge
• il maintient l’équilibre intérieur
• il soutient une cohérence stable

	 

	Sommet fonctionnel stable

	Définition officielle UB-2 :
Sommet fonctionnel conservé dans le temps.

	Il :
demeure cohérent malgré les variations.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les contextes
• il soutient une stabilité durable

	 

	État mûr complet

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs dimensions de maturité fonctionnent ensemble.

	Il :
réunit plusieurs maturités dans une cohérence commune.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts
• il soutient une maturité globale

	 

	État mûr complet intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Maturité interne devenue largement cohérente.

	Il :
stabilise plusieurs niveaux intérieurs.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	État mûr complet stable

	Définition officielle UB-2 :
État mûr complet maintenu avec régularité.

	Il :
demeure stable dans la durée.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les contextes
• il soutient une maturité durable

	 

	Stabilité finale

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité durable après intégration répétée.

	Elle :
maintient durablement l’ensemble intégré.

	• elle stabilise l’acquis
• elle réduit les fluctuations
• elle soutient une continuité durable

	 

	Stabilité finale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité interne atteignant un seuil élevé de continuité.

	Elle :
ancre plusieurs niveaux internes.

	• elle stabilise l’intérieur
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité profonde

	 

	Stabilité finale stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité finale conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa stabilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une continuité durable

	 

	Synthèse finale

	Définition officielle UB-2 :
Réunion cohérente des principaux acquis dans une lecture globale.

	Elle :
unit plusieurs acquis dans une cohérence finale.

	• elle relie les acquis
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une lecture globale

	 

	Synthèse finale stable

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse finale maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une synthèse durable

	 

	Stabilisation consolidée finale

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation finale renforcée par continuité et cohérence.

	Elle :
se renforce par continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une consolidation finale

	 

	Intégration haute

	Définition officielle UB-2 :
État où zénith, stabilisation finale et synthèse fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs niveaux élevés de cohérence.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle intègre plusieurs acquis
• elle soutient une cohérence haute

	 

	SÉRIE-40 — MÉTA-FAMILLE AA

	 

	Architecture

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente de plusieurs éléments selon une structure identifiable.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments selon un axe stable.

	• elle organise les éléments
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Architecture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne de plusieurs niveaux selon un ordre stable.

	Elle :
structure plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture conservant sa cohérence malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les changements.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une architecture durable

	 

	Architecture progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une architecture plus lisible

	 

	Structure supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation atteignant un niveau élargi de cohérence.

	Elle :
élargit la cohérence structurée.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Structure supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne intégrant plusieurs niveaux simultanément.

	Elle :
relie plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure supérieure maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Organisation supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition ordonnée de plusieurs éléments selon une logique élargie.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments dans un cadre élargi.

	• elle organise les éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Organisation supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne de niveau élargi sans fragmentation notable.

	Elle :
relie intérieurement plusieurs dimensions.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Organisation supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation supérieure conservée dans la durée.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son ordre
• elle traverse les variations
• elle soutient une organisation durable

	 

	Trame architecturale

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble des liens porteurs permettant la cohérence d’un système.

	Elle :
soutient la cohérence par ses liens internes.

	• elle relie les éléments porteurs
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Trame architecturale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Réseau interne de relations soutenant la continuité.

	Elle :
relie intérieurement plusieurs niveaux.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une continuité intérieure

	 

	Trame architecturale stable

	Définition officielle UB-2 :
Trame architecturale maintenue malgré les variations.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve ses liens
• elle traverse les variations
• elle soutient une architecture durable

	 

	Ossature

	Définition officielle UB-2 :
Structure porteuse maintenant l’ensemble en cohérence.

	Elle :
porte l’ensemble sans dispersion.

	• elle soutient l’ensemble
• elle réduit les écarts
• elle maintient une cohérence stable

	 

	Ossature intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Base interne servant de soutien à plusieurs niveaux.

	Elle :
soutient intérieurement plusieurs dimensions.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la fragilité
• elle soutient une stabilité intérieure

	 

	Ossature stable

	Définition officielle UB-2 :
Ossature conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa solidité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Configuration supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition structurée d’éléments à un niveau élargi.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments dans un cadre supérieur.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Configuration supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Configuration supérieure maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforcée par répétition et stabilité.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une architecture durable

	 

	Architecture intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, structure supérieure et organisation fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions structurées.

	• elle relie structure et organisation
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-41 — MÉTA-FAMILLE AB

	 

	Architecture fonctionnelle

	Définition officielle UB-2 :
Organisation d’un ensemble selon les fonctions réelles qu’il doit soutenir.

	Elle :
ordonne un ensemble selon ses fonctions réelles.

	• elle organise selon les fonctions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence opérative

	 

	Architecture fonctionnelle intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où plusieurs fonctions demeurent compatibles.

	Elle :
relie plusieurs fonctions internes sans contradiction.

	• elle relie plusieurs fonctions
• elle réduit les conflits internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture fonctionnelle stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture fonctionnelle conservée malgré les variations contextuelles.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture fonctionnelle progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture fonctionnelle qui se précise à mesure que les interactions deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des interactions.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une architecture plus lisible

	 

	Fonction architecturale

	Définition officielle UB-2 :
Fonction jouant un rôle structurant dans un ensemble plus large.

	Elle :
soutient l’organisation d’un ensemble.

	• elle joue un rôle structurant
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une cohérence d’ensemble

	 

	Fonction architecturale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Fonction interne participant au maintien d’une cohérence globale.

	Elle :
agit intérieurement comme fonction de soutien.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence globale

	 

	Fonction architecturale stable

	Définition officielle UB-2 :
Fonction architecturale conservée dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa fonction
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Articulation supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lien organisé entre plusieurs fonctions ou structures de niveau élevé.

	Elle :
relie plusieurs structures dans un ordre cohérent.

	• elle relie plusieurs fonctions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Articulation supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Connexion interne stable entre plusieurs niveaux fonctionnels.

	Elle :
unit plusieurs niveaux internes de manière stable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Articulation supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Articulation supérieure maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve ses liens
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique structurée

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé selon des repères cohérents.

	Elle :
fait évoluer sans perte d’axe.

	• elle organise le mouvement
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence dynamique

	 

	Dynamique structurée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Activité interne où les variations demeurent ordonnées.

	Elle :
organise intérieurement les variations.

	• elle relie plusieurs variations
• elle réduit le désordre
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique structurée stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique structurée conservée sans perte d’axe.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son axe
• elle traverse les contextes
• elle soutient une dynamique durable

	Organisation active

	Définition officielle UB-2 :
Organisation capable de fonctionner sans désordre majeur.

	Elle :
agit avec cohérence dans l’activité.

	• elle organise l’activité
• elle réduit les désordres
• elle soutient une cohérence active

	 

	Organisation active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne permettant une activité cohérente.

	Elle :
maintient intérieurement une activité ordonnée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Organisation active stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation active maintenue dans plusieurs contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Fonction intégratrice

	Définition officielle UB-2 :
Fonction reliant plusieurs éléments dans un même système.

	Elle :
unit plusieurs éléments dans un même ensemble.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Fonction intégratrice stable

	Définition officielle UB-2 :
Fonction intégratrice conservée avec régularité.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs situations.

	• elle conserve sa fonction
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture fonctionnelle consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture fonctionnelle renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une architecture durable

	 

	Architecture fonctionnelle intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, fonction et articulation supérieure fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions fonctionnelles.

	• elle relie structure et fonction
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-42 — MÉTA-FAMILLE AC

	 

	Architecture de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente des repères permettant une lecture structurée d’un ensemble.

	Elle :
ordonne les repères nécessaires à une lecture cohérente.

	• elle organise les points d’appui
• elle réduit la dispersion interprétative
• elle soutient une lecture structurée

	 

	Architecture de lecture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des repères de lecture à plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux de lecture intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	Architecture de lecture stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de lecture conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de lecture progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de lecture qui se précise à mesure que les liens deviennent visibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une lecture plus lisible

	 

	Lecture architecturale

	Définition officielle UB-2 :
Lecture tenant compte des relations structurantes entre plusieurs éléments.

	Elle :
lit les relations porteuses d’un ensemble.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les lectures isolées
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Lecture architecturale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture interne fondée sur la reconnaissance de structures cohérentes.

	Elle :
reconnaît intérieurement les structures stables.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures internes
• elle soutient une lecture intérieure

	 

	Lecture architecturale stable

	Définition officielle UB-2 :
Lecture architecturale maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des points d’appui permettant une compréhension ordonnée.

	Elle :
ordonne les repères de compréhension.

	• elle organise les points d’appui
• elle réduit les écarts
• elle soutient une lecture ordonnée

	 

	Structure de lecture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des repères de compréhension.

	Elle :
structure intérieurement plusieurs repères.

	• elle relie plusieurs repères
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de lecture stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure de lecture conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Lecture multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Lecture intégrant plusieurs niveaux sans perte de cohérence.

	Elle :
lit plusieurs niveaux simultanément.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Lecture multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture interne capable de relier plusieurs plans simultanément.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une lecture intérieure élargie

	 

	Lecture multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Lecture multiniveau maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence de lecture

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité entre plusieurs éléments perçus dans un même cadre.

	Elle :
unit plusieurs éléments dans une même lecture.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Cohérence de lecture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs niveaux de lecture.

	Elle :
relie plusieurs lectures intérieures.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence de lecture stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence de lecture conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture interprétative

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des relations permettant une interprétation structurée.

	Elle :
ordonne les liens nécessaires à l’interprétation.

	• elle relie les éléments
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une lecture structurée

	 

	Architecture interprétative stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture interprétative maintenue sans perte de lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Lecture architecturale consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Lecture architecturale renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une lecture durable

	 

	Architecture de lecture intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, lecture et cohérence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de lecture.

	• elle relie lecture et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une lecture mature
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	Architecture de conscience

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente des niveaux de conscience selon des relations identifiables.

	Elle :
ordonne les niveaux de conscience selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence consciente

	 

	Architecture de conscience intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des différents niveaux de conscience.

	Elle :
structure plusieurs niveaux intérieurs de conscience.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de conscience stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de conscience conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de conscience progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de conscience qui se précise à mesure que les niveaux deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des niveaux.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une conscience plus lisible

	 

	Conscience architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Conscience organisée selon une structure cohérente.

	Elle :
s’organise selon des relations stables.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence consciente

	 

	Conscience architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Conscience interne où plusieurs niveaux demeurent articulés.

	Elle :
maintient plusieurs niveaux liés intérieurement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Conscience architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Conscience architecturée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure consciente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des contenus conscients selon un ordre identifiable.

	Elle :
ordonne les contenus conscients.

	• elle organise les contenus
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Structure consciente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne des éléments conscients sans fragmentation majeure.

	Elle :
relie intérieurement plusieurs contenus.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure consciente stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure consciente conservée dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Conscience multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Conscience capable d’intégrer plusieurs niveaux simultanément.

	Elle :
relie plusieurs niveaux conscients.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une conscience élargie

	 

	Conscience multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Lecture interne consciente de plusieurs plans distincts.

	Elle :
perçoit plusieurs plans intérieurs simultanément.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une conscience intérieure élargie

	 

	Conscience multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Conscience multiniveau maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence de conscience

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité entre plusieurs niveaux conscients.

	Elle :
unit plusieurs niveaux de conscience.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Cohérence de conscience intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre perception, lecture et conscience.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie perception et lecture
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence de conscience stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence de conscience conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable dans plusieurs contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture intérieure consciente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où conscience et structure demeurent liées.

	Elle :
unit structure et conscience intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence consciente

	 

	Architecture intérieure consciente stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture intérieure consciente maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Conscience architecturale consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Conscience architecturée renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une conscience durable

	 

	Architecture de conscience intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, conscience et cohérence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions conscientes.

	• elle relie conscience et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une conscience mature
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	Architecture d’intégration

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant l’intégration de plusieurs éléments dans un même ensemble.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments pour permettre leur intégration.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intégrative

	 

	Architecture d’intégration intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs niveaux sans fragmentation.

	Elle :
relie plusieurs niveaux internes avec continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’intégration stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’intégration conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’intégration progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’intégration qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une intégration plus lisible

	 

	Intégration architecturale

	Définition officielle UB-2 :
Intégration réalisée selon une structure identifiable.

	Elle :
intègre selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	Intégration architecturale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Intégration interne de plusieurs niveaux selon une cohérence stable.

	Elle :
unit plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Intégration architecturale stable

	Définition officielle UB-2 :
Intégration architecturale maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohésion supérieure structurée

	Définition officielle UB-2 :
Cohésion de niveau élargi soutenue par une organisation claire.

	Elle :
unit plusieurs dimensions dans une cohérence supérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les dispersions
• elle soutient une cohésion élargie

	 

	Cohésion supérieure structurée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Cohésion interne entre plusieurs dimensions intégrées.

	Elle :
maintient plusieurs dimensions liées intérieurement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohésion supérieure structurée stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohésion supérieure structurée conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohésion
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’unification

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des liens permettant l’unification de plusieurs dimensions.

	Elle :
ordonne les liens vers une unité stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence unifiée

	 

	Architecture d’unification intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des relations conduisant à l’unité.

	Elle :
structure intérieurement plusieurs relations.

	• elle relie plusieurs relations
• elle réduit les écarts
• elle soutient une unité intérieure

	 

	Architecture d’unification stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’unification maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Intégration multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Intégration simultanée de plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
unit plusieurs niveaux en même temps.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une intégration élargie

	 

	Intégration multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Intégration interne de plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	Intégration multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Intégration multiniveau conservée dans plusieurs contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure d’intégration

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des points d’appui permettant une intégration cohérente.

	Elle :
ordonne les repères nécessaires à l’intégration.

	• elle organise les points d’appui
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Structure d’intégration stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure d’intégration maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’intégration consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’intégration renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une intégration durable

	 

	Architecture d’intégration intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, intégration et cohésion supérieure fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intégratives.

	• elle relie structure et cohésion
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de continuité

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant le maintien d’un axe à travers plusieurs variations.

	Elle :
maintient un axe stable malgré les variations.

	• elle relie plusieurs états
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de continuité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne assurant la continuité entre plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux internes dans un même axe.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de continuité stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une continuité plus lisible

	 

	Continuité architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
maintient une continuité structurée.

	• elle relie plusieurs états
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Continuité architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne où plusieurs niveaux demeurent reliés.

	Elle :
unit plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de cohérence entre plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
relie plusieurs niveaux en continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une continuité élargie

	 

	Continuité multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité multiniveau conservée avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une continuité durable sans rigidité.

	Elle :
soutient la durée sans rigidité.

	• elle maintient la durée
• elle réduit la rigidité
• elle soutient une stabilité souple

	 

	Structure de permanence intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne soutenant la durée d’un état ou d’un axe.

	Elle :
maintient intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs états
• elle réduit les fluctuations
• elle soutient une permanence intérieure

	 

	Structure de permanence stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure de permanence maintenue malgré les sollicitations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa solidité
• elle traverse les sollicitations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité structurée supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité de niveau élargi soutenue par des repères cohérents.

	Elle :
maintient une continuité élargie.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Continuité structurée supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne où plusieurs dimensions restent compatibles.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité structurée supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité structurée supérieure conservée dans le temps.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation capable de conserver sa cohérence sur une longue durée.

	Elle :
maintient sa cohérence dans le temps.

	• elle conserve son axe
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une durée cohérente

	 

	Architecture durable stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture durable maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de continuité intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, continuité et permanence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de continuité.

	• elle relie permanence et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de transmission

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant le passage structuré d’un contenu ou d’une fonction.

	Elle :
ordonne le passage d’un contenu selon une structure stable.

	• elle organise le passage
• elle réduit les pertes de cohérence
• elle soutient une transmission structurée

	 

	Architecture de transmission intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des voies de transmission entre plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux de transmission intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de transmission stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de transmission conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de transmission progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de transmission qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une transmission plus lisible

	 

	Transmission architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Transmission organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
transmet selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les déformations
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Transmission architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Transmission interne entre plusieurs niveaux sans perte majeure de cohérence.

	Elle :
unit plusieurs niveaux de transmission intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les pertes internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Transmission architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Transmission architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Organisation d’un contenu ou d’une fonction de manière à demeurer transmissible.

	Elle :
ordonne un contenu pour qu’il reste transmissible.

	• elle organise les points d’appui
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une transmission claire

	 

	Structure transmissible intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne permettant une circulation cohérente.

	Elle :
organise intérieurement la circulation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure transmissible stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure transmissible conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité transmissive supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maintien d’un contenu transmissible à un niveau élargi.

	Elle :
maintient la transmission sur plusieurs niveaux.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une continuité élargie

	 

	Continuité transmissive supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne où la transmission demeure lisible à plusieurs niveaux.

	 

	Elle :
maintient intérieurement plusieurs voies de transmission.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité transmissive supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité transmissive supérieure conservée avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa continuité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de formulation

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des formes permettant une expression structurée.

	Elle :
ordonne les formes nécessaires à l’expression.

	• elle organise les formes
• elle réduit l’arbitraire
• elle soutient une formulation claire

	 

	Architecture de formulation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne de la mise en forme d’un contenu.

	Elle :
structure intérieurement l’expression.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de formulation stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de formulation maintenue sans perte de lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les variations.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Transmission multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Transmission simultanée entre plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
transmet sur plusieurs niveaux à la fois.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une transmission élargie

	 

	Transmission multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Transmission multiniveau conservée avec cohérence.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de transmission consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de transmission renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une transmission durable

	 

	Architecture de transmission intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, transmission et formulation fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de transmission.

	• elle relie transmission et formulation
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de clarté

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant qu’un contenu demeure lisible à plusieurs niveaux.

	Elle :
ordonne les repères qui rendent un contenu lisible.

	• elle organise les repères
• elle réduit l’opacité
• elle soutient une lecture claire

	 

	Architecture de clarté intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des repères favorisant une lecture claire.

	Elle :
structure intérieurement les repères de clarté.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les interférences
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de clarté stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de clarté conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure claire malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de clarté progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de clarté qui se précise à mesure que les liens deviennent visibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une clarté plus lisible

	 

	Clarté architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Clarté organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
maintient une clarté structurée.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les confusions
• elle soutient une cohérence claire

	 

	Clarté architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Clarté interne où plusieurs éléments restent ordonnés.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Clarté architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Clarté architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Lisibilité structurelle

	Définition officielle UB-2 :
Lisibilité fondée sur une organisation cohérente des relations.

	Elle :
rend lisibles les relations structurées.

	• elle organise les relations
• elle réduit les ambiguïtés
• elle soutient une lecture ordonnée

	 

	Lisibilité structurelle intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne permettant une lecture ordonnée.

	Elle :
structure intérieurement la lecture.

	• elle relie plusieurs repères
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Lisibilité structurelle stable

	Définition officielle UB-2 :
Lisibilité structurelle conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Transparence multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Transparence permettant une lecture simultanée de plusieurs niveaux.

	Elle :
ouvre plusieurs niveaux de lecture.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les interférences
• elle soutient une lecture élargie

	Transparence multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Réduction des interférences dans la lecture de plusieurs plans internes.

	Elle :
clarifie plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les interférences
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Transparence multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Transparence multiniveau maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa transparence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de clarté supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation de haut niveau permettant une clarté élargie.

	Elle :
ordonne plusieurs niveaux de clarté.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une clarté supérieure

	 

	Architecture de clarté supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne soutenant une lecture claire à plusieurs niveaux.

	Elle :
structure intérieurement plusieurs niveaux.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les interférences
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de clarté supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de clarté supérieure conservée sans perte de lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Clarté transmissible

	Définition officielle UB-2 :
Clarté pouvant être communiquée sans déformation majeure.

	Elle :
maintient la clarté dans le passage.

	• elle réduit les déformations
• elle conserve le sens
• elle soutient une transmission claire

	 

	Clarté transmissible stable

	Définition officielle UB-2 :
Clarté transmissible maintenue avec cohérence.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de clarté consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de clarté renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une clarté durable

	 

	Architecture de clarté intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, clarté et lisibilité structurelle fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de clarté.

	• elle relie structure et lisibilité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de stabilité

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant le maintien durable d’un ensemble sans perte d’axe.

	Elle :
maintient durablement un ensemble selon un axe stable.

	• elle conserve un axe cohérent
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne soutenant la stabilité entre plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une stabilité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de stabilité stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilité conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilité progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilité qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une stabilité plus lisible

	 

	Stabilité architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
maintient la stabilité par une structure cohérente.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Stabilité architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité interne où plusieurs éléments demeurent reliés.

	Elle :
unit plusieurs éléments intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilité architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence structurelle

	Définition officielle UB-2 :
Maintien durable fondé sur une organisation cohérente.

	Elle :
assure une durée structurée.

	• elle maintient la durée
• elle réduit l’instabilité
• elle soutient une permanence cohérente

	 

	Permanence structurelle intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne soutenue par une structure stable.

	Elle :
maintient intérieurement une continuité stable.

	• elle relie plusieurs états
• elle réduit les fluctuations
• elle soutient une permanence intérieure

	 

	Permanence structurelle stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence structurelle conservée avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa permanence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture stable supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation de haut niveau conservant sa cohérence dans le temps.

	Elle :
maintient une cohérence élargie durable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une stabilité supérieure

	 

	Architecture stable supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne de niveau supérieur soutenant la stabilité.

	Elle :
structure plusieurs niveaux supérieurs intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit la fragmentation
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture stable supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture stable supérieure maintenue sans fragmentation.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilité multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de cohérence entre plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
maintient plusieurs niveaux ensemble.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une stabilité élargie

	 

	Stabilité multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilité multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité multiniveau conservée dans plusieurs contextes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence intégrée

	Définition officielle UB-2 :
Maintien durable où plusieurs dimensions fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions durables.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une permanence cohérente

	 

	Permanence intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilité consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilité renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une stabilité durable

	Architecture de stabilité intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, stabilité et permanence structurelle fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de stabilité.

	• elle relie permanence et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de synthèse

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant de réunir plusieurs éléments dans une lecture globale.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments dans une vue d’ensemble.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une lecture globale

	 

	Architecture de synthèse intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs niveaux dans une compréhension unifiée.

	Elle :
unit plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de synthèse stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de synthèse conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de synthèse progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de synthèse qui se précise à mesure que les liens deviennent visibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une synthèse plus lisible

	 

	Synthèse architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
réunit plusieurs éléments selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les dispersions
• elle soutient une cohérence synthétique

	 

	Synthèse architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse interne où plusieurs dimensions demeurent articulées.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Synthèse architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Organisation synthétique

	Définition officielle UB-2 :
Disposition ordonnée des éléments dans une forme condensée et cohérente.

	Elle :
organise les éléments de façon condensée.

	• elle ordonne les éléments
• elle réduit l’excès
• elle soutient une lecture condensée

	 

	Organisation synthétique intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne permettant une lecture condensée sans perte majeure.

	Elle :
structure intérieurement sans surcharge.

	• elle relie plusieurs repères
• elle réduit les pertes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Organisation synthétique stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation synthétique conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Synthèse multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Réunion simultanée de plusieurs niveaux distincts dans une même lecture.

	Elle :
unit plusieurs niveaux simultanément.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une synthèse élargie

	 

	Synthèse multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse interne reliant plusieurs plans de compréhension.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Synthèse multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Synthèse multiniveau maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de synthèse supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation de haut niveau permettant une synthèse élargie.

	Elle :
ordonne plusieurs niveaux de synthèse.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une synthèse supérieure

	 

	Architecture de synthèse supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne soutenant une synthèse de plusieurs niveaux.

	Elle :
structure intérieurement plusieurs niveaux.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les interférences
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de synthèse supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de synthèse supérieure conservée sans perte de lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence synthétique

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité des éléments dans une forme condensée cohérente.

	Elle :
unit les éléments dans une cohérence condensée.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Cohérence synthétique stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence synthétique maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de synthèse consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de synthèse renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une synthèse durable

	 

	Architecture de synthèse intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, synthèse et cohérence synthétique fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions synthétiques.

	• elle relie synthèse et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture supérieure intégrée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation de haut niveau où plusieurs structures fonctionnent ensemble sans contradiction majeure.

	Elle :
unit plusieurs structures dans une cohérence élargie.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Architecture supérieure intégrée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne de plusieurs niveaux dans une cohérence élargie.

	Elle :
structure plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture supérieure intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture supérieure intégrée conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture supérieure intégrée progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture supérieure intégrée qui se précise à mesure que les relations deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des relations.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une architecture plus lisible

	 

	Intégration architecturale supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Intégration de plusieurs structures selon une organisation de niveau élevé.

	Elle :
intègre plusieurs structures dans un ordre supérieur.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Intégration architecturale supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Intégration interne de plusieurs dimensions dans une même cohérence.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Intégration architecturale supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Intégration architecturale supérieure maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence haute

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité élevée entre plusieurs structures ou fonctions.

	Elle :
unit plusieurs structures dans une cohérence élevée.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Cohérence haute intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne de plusieurs niveaux dans une même orientation.

	Elle :
relie plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence haute stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence haute conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture mature complète

	Définition officielle UB-2 :
Organisation de haut niveau ayant atteint une cohérence durable.

	Elle :
exprime une cohérence largement stabilisée.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une maturité durable

	 

	Architecture mature complète intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Architecture interne largement stabilisée dans plusieurs dimensions.

	Elle :
structure intérieurement plusieurs dimensions.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture mature complète stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture mature complète maintenue sans fragmentation.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure intégrée supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure où plusieurs éléments de haut niveau demeurent articulés.

	Elle :
maintient plusieurs éléments supérieurs reliés.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Structure intégrée supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne de plusieurs niveaux intégrés.

	Elle :
unit plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure intégrée supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure intégrée supérieure conservée dans le temps.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture globale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation d’ensemble reliant plusieurs structures majeures.

	Elle :
unit plusieurs structures dans une vue d’ensemble.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence globale

	 

	Architecture globale stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture globale maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture supérieure consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture supérieure renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une architecture durable

	 

	Architecture globale intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture supérieure, cohérence haute et structure intégrée fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions supérieures.

	• elle relie cohérence et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de relation

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente des liens entre plusieurs éléments ou niveaux.

	Elle :
ordonne les liens entre plusieurs éléments.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence relationnelle

	 

	Architecture de relation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des relations permettant une cohérence durable.

	Elle :
structure plusieurs relations intérieures.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de relation stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de relation conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de relation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de relation qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une relation plus lisible

	 

	Relation architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Relation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la relation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Relation architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Relation interne où plusieurs dimensions demeurent articulées.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Relation architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Relation architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure relationnelle

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des relations selon un ordre cohérent.

	Elle :
ordonne les relations de manière stable.

	• elle organise les relations
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Structure relationnelle intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne des liens sans fragmentation notable.

	Elle :
structure intérieurement les liens.

	• elle relie plusieurs liens
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure relationnelle stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure relationnelle conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Relation multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Lien simultané entre plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
relie plusieurs niveaux à la fois.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une relation élargie

	 

	Relation multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Relation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	Relation multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Relation multiniveau maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence relationnelle supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité élevée entre plusieurs relations structurées.

	Elle :
unit plusieurs relations dans une cohérence élevée.

	• elle relie plusieurs relations
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Cohérence relationnelle supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs niveaux relationnels.

	Elle :
relie plusieurs niveaux relationnels.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence relationnelle supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence relationnelle supérieure conservée sans perte de lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture relationnelle globale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation d’ensemble reliant plusieurs structures relationnelles.

	Elle :
unit plusieurs structures relationnelles.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une cohérence globale

	 

	Architecture relationnelle globale stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture relationnelle globale maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de relation consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de relation renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une relation durable

	 

	Architecture de relation intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, relation et cohérence relationnelle fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions relationnelles.

	• elle relie relation et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-52 — MÉTA-FAMILLE AM

	 

	Architecture d’équilibre

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant le maintien proportionné de plusieurs éléments ou fonctions.

	Elle :
maintient plusieurs éléments dans une juste proportion.

	• elle répartit les éléments avec mesure
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une cohérence équilibrée

	 

	Architecture d’équilibre intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne assurant une répartition stable entre plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une proportion stable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’équilibre stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’équilibre conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure équilibrée malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’équilibre progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’équilibre qui se précise à mesure que les relations deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des relations.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient un équilibre plus lisible

	 

	Équilibre architecturé

	Définition officielle UB-2 :
Équilibre organisé selon une structure identifiable.

	Il :
maintient une proportion stable par structure.

	• il relie plusieurs éléments
• il réduit les déséquilibres
• il soutient une cohérence structurée

	 

	Équilibre architecturé intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Équilibre interne où plusieurs dimensions demeurent proportionnées.

	Il :
unit plusieurs dimensions dans une juste proportion.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts internes
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Équilibre architecturé stable

	Définition officielle UB-2 :
Équilibre architecturé maintenu dans plusieurs situations.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Équilibre multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de proportions entre plusieurs niveaux distincts.

	Il :
maintient plusieurs niveaux dans une proportion commune.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient un équilibre élargi

	 

	Équilibre multiniveau intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Répartition interne stable entre plusieurs plans de fonctionnement.

	Il :
articule plusieurs plans intérieurs avec mesure.

	• il relie plusieurs plans
• il réduit les déséquilibres
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Équilibre multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Équilibre multiniveau conservé avec continuité.

	Il :
demeure stable malgré les variations.

	• il conserve son amplitude
• il traverse les contextes
• il soutient une stabilité durable

	 

	Stabilité relationnelle équilibrée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité des relations maintenue sans surcharge d’un élément.

	Elle :
maintient les relations sans surcharge.

	• elle répartit les charges relationnelles
• elle réduit les excès
• elle soutient une stabilité équilibrée

	 

	Stabilité relationnelle équilibrée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne proportionné entre plusieurs relations.

	Elle :
relie plusieurs relations intérieures avec mesure.

	• elle relie plusieurs relations
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilité relationnelle équilibrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité relationnelle équilibrée maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’équilibrage

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des ajustements permettant de restaurer ou maintenir un équilibre.

	Elle :
ordonne les ajustements nécessaires.

	• elle organise les corrections
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une cohérence ajustée

	 

	Architecture d’équilibrage intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des ajustements sans perte de cohérence.

	Elle :
structure intérieurement les ajustements.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’équilibrage stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’équilibrage conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Équilibre intégré

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs dimensions demeurent proportionnées dans un même ensemble.

	Il :
unit plusieurs dimensions dans une même proportion.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les déséquilibres
• il soutient une cohérence intégrée

	 

	Équilibre intégré stable

	Définition officielle UB-2 :
Équilibre intégré maintenu avec continuité.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’équilibre consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’équilibre renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient un équilibre durable

	 

	Architecture d’équilibre intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, équilibre et stabilité relationnelle fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’équilibre.

	• elle relie équilibre et stabilité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-53 — MÉTA-FAMILLE AN

	 

	Architecture d’orientation

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant de maintenir une direction lisible dans un ensemble.

	Elle :
maintient une direction stable dans un ensemble.

	• elle ordonne les repères directeurs
• elle réduit les dispersions
• elle soutient une orientation cohérente

	 

	Architecture d’orientation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne des repères guidant plusieurs niveaux dans une même direction.

	Elle :
relie plusieurs niveaux selon un même axe.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’orientation stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’orientation conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’orientation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’orientation qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une orientation plus lisible

	 

	Orientation architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Orientation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la direction selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Orientation architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Orientation interne où plusieurs dimensions demeurent alignées.

	Elle :
unit plusieurs dimensions dans un même axe.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Orientation architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Orientation architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe directeur

	Définition officielle UB-2 :
Repère principal structurant l’orientation d’un ensemble.

	Il :
sert de direction stable à l’ensemble.

	• il relie plusieurs repères
• il réduit les dispersions
• il soutient une direction cohérente

	 

	Axe directeur intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Repère interne servant de direction stable entre plusieurs niveaux.

	Il :
guide plusieurs niveaux intérieurs.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Axe directeur stable

	Définition officielle UB-2 :
Axe directeur conservé avec continuité.

	Il :
demeure stable malgré les variations.

	• il conserve sa direction
• il traverse les contextes
• il soutient une stabilité durable

	 

	Orientation multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Direction simultanée de plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
oriente plusieurs niveaux à la fois.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une orientation élargie

	 

	Orientation multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Orientation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Orientation multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Orientation multiniveau maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure d’orientation

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des repères permettant une direction cohérente.

	Elle :
ordonne les repères directeurs.

	• elle organise les repères
• elle réduit les dispersions
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Structure d’orientation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne soutenant une orientation durable.

	Elle :
structure intérieurement la direction.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure d’orientation stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure d’orientation conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Orientation intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs directions partielles convergent dans un même axe.

	Elle :
unit plusieurs directions en un axe commun.

	• elle relie plusieurs directions
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Orientation intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Orientation intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’orientation consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’orientation renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une orientation durable

	 

	Architecture d’orientation intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, orientation et axe directeur fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’orientation.

	• elle relie orientation et axe
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-54 — MÉTA-FAMILLE AO

	 

	Architecture de convergence

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant à plusieurs éléments ou directions de se rejoindre sans perte de cohérence.

	Elle :
organise plusieurs éléments vers un même point de rencontre.

	• elle relie plusieurs directions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une convergence cohérente

	 

	Architecture de convergence intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où plusieurs niveaux se rapprochent selon une même logique.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans un même mouvement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de convergence stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de convergence conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de convergence progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de convergence qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une convergence plus lisible

	 

	Convergence architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Convergence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise le rapprochement selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Convergence architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Convergence interne où plusieurs dimensions demeurent compatibles.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Convergence architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Convergence architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Convergence multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Rapprochement simultané de plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
relie plusieurs niveaux en même temps.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une convergence élargie

	 

	Convergence multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Convergence interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Convergence multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Convergence multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence convergente

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité croissante entre plusieurs éléments en rapprochement.

	Elle :
maintient la compatibilité dans le rapprochement.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Cohérence convergente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs niveaux en voie de convergence.

	Elle :
relie plusieurs niveaux intérieurs.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence convergente stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence convergente maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure convergente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation orientée vers un point commun ou un axe partagé.

	Elle :
ordonne plusieurs éléments vers un axe commun.

	• elle organise les repères
• elle réduit les dispersions
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Structure convergente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne favorisant un rapprochement cohérent.

	Elle :
structure intérieurement le rapprochement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure convergente stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure convergente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Convergence intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs lignes de développement se rejoignent dans un même ensemble.

	Elle :
unit plusieurs lignes dans un même ensemble.

	• elle relie plusieurs lignes
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Convergence intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Convergence intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de convergence consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de convergence renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une convergence durable

	 

	Architecture de convergence intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, convergence et cohérence convergente fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions convergentes.

	• elle relie convergence et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-55 — MÉTA-FAMILLE AP

	 

	Architecture de cohérence globale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente d’un ensemble où plusieurs structures demeurent compatibles.

	Elle :
unit plusieurs structures dans une cohérence d’ensemble.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence globale

	 

	Architecture de cohérence globale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs niveaux dans une même cohérence d’ensemble.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de cohérence globale stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de cohérence globale conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de cohérence globale progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de cohérence globale qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une cohérence plus lisible

	 

	Cohérence globale architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence globale organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la cohérence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Cohérence globale architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence interne où plusieurs dimensions demeurent ordonnées.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence globale architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence globale architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence multiniveau supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité élevée entre plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une cohérence élevée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence supérieure

	 

	Cohérence multiniveau supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
relie plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence multiniveau supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence multiniveau supérieure conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure globale cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation générale où les éléments majeurs demeurent compatibles.

	Elle :
ordonne les éléments majeurs dans un même cadre.

	• elle organise les repères majeurs
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Structure globale cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne soutenant une cohérence durable.

	Elle :
structure intérieurement la cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure globale cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure globale cohérente maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence intégrée haute

	Définition officielle UB-2 :
État de compatibilité élevé entre plusieurs structures intégrées.

	Elle :
unit plusieurs structures intégrées.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence élevée

	 

	Cohérence intégrée haute intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne stable entre plusieurs dimensions intégrées.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence intégrée haute stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence intégrée haute conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence architecturale globale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation générale où plusieurs architectures demeurent compatibles.

	Elle :
unit plusieurs architectures dans un même cadre.

	• elle relie plusieurs architectures
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence globale

	 

	Cohérence architecturale globale stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence architecturale globale maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de cohérence globale consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de cohérence globale renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de cohérence globale intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, cohérence globale et structure générale fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions globales.

	• elle relie cohérence et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-56 — MÉTA-FAMILLE AQ

	 

	Architecture de stabilité supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente assurant une stabilité durable à un niveau élargi.

	Elle :
maintient une stabilité durable sur plusieurs dimensions élargies.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une stabilité supérieure

	 

	Architecture de stabilité supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne soutenant une stabilité de haut niveau entre plusieurs dimensions.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une stabilité intérieure élevée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de stabilité supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilité supérieure conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilité supérieure progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilité supérieure qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une stabilité plus lisible

	 

	Stabilité globale supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maintien durable d’une cohérence à l’échelle d’un ensemble élargi.

	Elle :
maintient une cohérence durable à large échelle.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une stabilité globale

	 

	Stabilité globale supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité interne élevée entre plusieurs niveaux reliés.

	Elle :
unit plusieurs niveaux intérieurs durablement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilité globale supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité globale supérieure maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence architecturée haute

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure de niveau élevé.

	Elle :
ordonne une continuité durable de haut niveau.

	• elle organise les repères
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une permanence élevée

	 

	Permanence architecturée haute intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne stable dans une organisation élargie.

	Elle :
structure intérieurement une continuité stable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence architecturée haute stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée haute conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilité cohérente élargie

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité durable entre plusieurs structures étendues.

	Elle :
maintient plusieurs structures dans une compatibilité durable.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Stabilité cohérente élargie intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne stable entre plusieurs dimensions élargies.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilité cohérente élargie stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité cohérente élargie maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence multiniveau supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maintien durable simultané entre plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
maintient plusieurs niveaux dans une même continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une permanence élargie

	 

	
Permanence multiniveau supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne stable entre plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs durablement.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence multiniveau supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau supérieure conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilité intégrée haute

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs structures stables demeurent compatibles à haut niveau.

	Elle :
unit plusieurs structures stables de haut niveau.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Stabilité intégrée haute stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité intégrée haute maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilité supérieure consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilité supérieure renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilité supérieure intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, stabilité supérieure et permanence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de stabilité supérieure.

	• elle relie stabilité et permanence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de permanence globale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente assurant la continuité durable d’un ensemble à large échelle.

	Elle :
maintient durablement un ensemble à grande échelle.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une permanence globale

	 

	Architecture de permanence globale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne maintenant plusieurs niveaux dans une continuité stable.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une continuité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence globale stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de permanence globale conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence globale progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de permanence globale qui se précise à mesure que les liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence globale architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable à l’échelle d’un ensemble.

	Elle :
organise une continuité durable par structure.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence globale architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne où plusieurs dimensions demeurent reliées durablement.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures durablement.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence globale architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence globale architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence cohérente supérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maintien durable d’une cohérence entre plusieurs structures élargies.

	Elle :
maintient une cohérence durable entre plusieurs structures.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une permanence supérieure

	 

	Permanence cohérente supérieure intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne stable entre plusieurs niveaux durables.

	Elle :
relie plusieurs niveaux intérieurs durablement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence cohérente supérieure stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence cohérente supérieure conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence multiniveau intégrée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité simultanée de plusieurs niveaux distincts dans un même ensemble.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une même continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une permanence intégrée

	 

	Permanence multiniveau intégrée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne stable entre plusieurs plans intégrés.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs durablement.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence multiniveau intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau intégrée maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure durable globale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation générale capable de maintenir sa cohérence sur une longue durée.

	Elle :
ordonne une cohérence durable à large échelle.

	• elle organise les repères durables
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure durable globale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne soutenant une continuité élargie.

	Elle :
structure intérieurement la continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure durable globale stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure durable globale conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence architecturale haute

	Définition officielle UB-2 :
Maintien durable de plusieurs structures à un niveau élevé.

	Elle :
unit plusieurs structures durables de haut niveau.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une permanence élevée

	 

	Permanence architecturale haute stable

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturale haute maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence globale consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de permanence globale renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une permanence durable

	 

	Architecture de permanence globale intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, permanence globale et structure durable fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions durables.

	• elle relie permanence et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de complétude

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant qu’un ensemble atteigne un niveau de totalité fonctionnelle.

	Elle :
unit suffisamment les éléments pour former un ensemble fonctionnel.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les lacunes
• elle soutient une cohérence complète

	 

	Architecture de complétude intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où plusieurs dimensions se trouvent suffisamment réunies pour former un ensemble lisible.

	Elle :
relie plusieurs dimensions dans une lecture unifiée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de complétude stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de complétude conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure cohérente malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de complétude progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de complétude qui se précise à mesure que les liens deviennent visibles.

	Elle :
s’affine avec la clarification des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une complétude plus lisible

	 

	Complétude architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Complétude organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la complétude selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Complétude architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Complétude interne où plusieurs niveaux demeurent reliés sans lacune majeure.

	Elle :
unit plusieurs niveaux sans rupture importante.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les lacunes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Complétude architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Complétude architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence complète

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité suffisamment étendue entre plusieurs éléments d’un même ensemble.

	Elle :
maintient plusieurs éléments dans une compatibilité large.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence complète

	 

	Cohérence complète intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs dimensions devenues lisibles ensemble.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence complète stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence complète maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	Structure complète intégrée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où plusieurs éléments fonctionnent ensemble dans une même cohérence.

	Elle :
unit plusieurs éléments dans une même structure.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Structure complète intégrée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne permettant une intégration large sans rupture majeure.

	Elle :
structure intérieurement plusieurs niveaux.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les coupures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure complète intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure complète intégrée conservée avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Complétude multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Réunion cohérente de plusieurs niveaux distincts dans un même ensemble.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une complétude élargie

	 

	Complétude multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Complétude interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	Complétude multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Complétude multiniveau maintenue malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture complète stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation d’ensemble ayant atteint un seuil élevé de cohérence durable.

	Elle :
maintient un haut niveau de cohérence stable.

	• elle relie plusieurs structures
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une stabilité complète

	 

	Architecture complète stabilisée stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture complète stabilisée maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de complétude consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de complétude renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une complétude durable

	 

	Architecture de complétude intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, complétude et cohérence complète fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions complètes.

	• elle relie complétude et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture d’ouverture

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant l’accueil de nouvelles dimensions sans perte de structure.

	Elle :
accueille de nouvelles dimensions sans déséquilibrer l’ensemble.

	• elle relie de nouveaux éléments
• elle réduit les tensions
• elle soutient une ouverture cohérente

	 

	Architecture d’ouverture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne rendant possible l’élargissement sans déséquilibre majeur.

	Elle :
permet un élargissement intérieur stable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les déséquilibres internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’ouverture stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’ouverture conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’ouverture progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’ouverture qui se précise à mesure que de nouveaux liens deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec l’apparition de nouveaux liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une ouverture plus lisible

	 

	Ouverture architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Ouverture organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise l’ouverture selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Ouverture architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Ouverture interne où plusieurs dimensions nouvelles peuvent être reliées.

	Elle :
unit de nouvelles dimensions intérieures.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Ouverture architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Ouverture architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Ouverture multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Capacité d’élargissement simultané sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
élargit plusieurs niveaux en même temps.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une ouverture élargie

	 

	Ouverture multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Élargissement interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Ouverture multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Ouverture multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure d’ouverture

	Définition officielle UB-2 :
Organisation des repères permettant un élargissement cohérent.

	Elle :
ordonne les repères d’élargissement.

	• elle organise les repères
• elle réduit les dispersions
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Structure d’ouverture intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne soutenant une ouverture durable.

	Elle :
structure intérieurement l’ouverture.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure d’ouverture stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure d’ouverture maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Ouverture intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où l’élargissement demeure compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit nouveauté et structure existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Ouverture intégrée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre ce qui existe déjà et ce qui s’ajoute.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en croissance.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Ouverture intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Ouverture intégrée conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture ouverte stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation ouverte ayant atteint une cohérence durable.

	Elle :
maintient une ouverture durablement stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une stabilité ouverte

	 

	Architecture ouverte stabilisée stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture ouverte stabilisée maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable 

	 

	Architecture d’ouverture consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’ouverture renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une ouverture durable

	 

	Architecture d’ouverture intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, ouverture et structure d’élargissement fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’ouverture.

	• elle relie ouverture et structure
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture d’expansion

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant l’élargissement d’un ensemble sans perte de cohérence.

	Elle :
élargit un ensemble sans rompre sa cohérence.

	• elle relie de nouveaux éléments
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une expansion cohérente

	 

	Architecture d’expansion intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne soutenant une croissance structurée entre plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une croissance ordonnée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’expansion stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’expansion conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’expansion progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’expansion qui se précise à mesure que de nouvelles relations apparaissent.

	Elle :
s’affine avec l’apparition de nouveaux liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une expansion plus lisible

	 

	Expansion architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Expansion organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise l’élargissement selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	Expansion architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Expansion interne où plusieurs dimensions nouvelles demeurent compatibles.

	Elle :
unit plusieurs dimensions nouvelles intérieurement.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Expansion architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Expansion architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Expansion multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Élargissement simultané de plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
élargit plusieurs niveaux en même temps.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une expansion élargie

	 

	Expansion multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Croissance interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Expansion multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Expansion multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Croissance structurée

	Définition officielle UB-2 :
Développement organisé selon des repères cohérents.

	Elle :
organise le développement selon des repères clairs.

	• elle relie plusieurs étapes
• elle réduit la dispersion
• elle soutient une croissance ordonnée

	 

	Croissance structurée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Développement interne soutenu par une organisation stable.

	Elle :
structure intérieurement la croissance.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Croissance structurée stable

	Définition officielle UB-2 :
Croissance structurée maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Expansion cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Élargissement demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit croissance et cohérence.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Expansion cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre croissance et stabilité.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en croissance.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Expansion cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Expansion cohérente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Expansion intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où l’élargissement devient partie cohérente de l’ensemble.

	Elle :
unit expansion et ensemble existant.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Expansion intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Expansion intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’expansion consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’expansion renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une expansion durable

	 

	Architecture d’expansion intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, expansion et croissance structurée fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’expansion.

	• elle relie expansion et croissance
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de maturation

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant à un ensemble d’atteindre un niveau plus mûr de fonctionnement.

	Elle :
conduit un ensemble vers un fonctionnement plus mûr.

	• elle relie plusieurs étapes
• elle réduit les instabilités
• elle soutient une maturation cohérente

	 

	Architecture de maturation intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne soutenant une maturation progressive entre plusieurs niveaux.

	Elle :
relie plusieurs niveaux dans une maturation intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de maturation stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de maturation conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de maturation progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de maturation qui se précise à mesure que les relations deviennent plus stables.

	Elle :
s’affine avec la stabilisation des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une maturation plus lisible

	 

	Maturation architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Maturation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la maturation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Maturation architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maturation interne où plusieurs dimensions évoluent sans rupture majeure.

	Elle :
unit plusieurs dimensions intérieures en évolution.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Maturation architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturation architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Maturation multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Évolution simultanée de plusieurs niveaux distincts vers une plus grande stabilité.

	Elle :
fait évoluer plusieurs niveaux ensemble.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une maturation élargie

	 

	Maturation multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maturation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Maturation multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturation multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Croissance mûre

	Définition officielle UB-2 :
Développement ayant atteint un niveau plus stable de cohérence.

	Elle :
exprime un développement devenu plus stable.

	• elle relie plusieurs étapes
• elle réduit les fluctuations
• elle soutient une croissance mûre

	 

	Croissance mûre intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Développement interne où les ajustements deviennent plus fins.

	Elle :
structure intérieurement des ajustements plus fins.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Croissance mûre stable

	Définition officielle UB-2 :
Croissance mûre maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Maturation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Maturation demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit maturation et cohérence.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence mûre

	 

	Maturation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre développement et cohérence.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en maturation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Maturation cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturation cohérente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Maturation intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs évolutions deviennent partie cohérente de l’ensemble.

	Elle :
unit plusieurs évolutions dans un même ensemble.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Maturation intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturation intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de maturation consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de maturation renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une maturation durable

	Architecture de maturation intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, maturation et croissance mûre fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de maturation.

	• elle relie maturation et croissance
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-62 — MÉTA-FAMILLE AW

	Architecture de maturité

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente correspondant à un niveau stable de développement atteint.

	Elle :
exprime un développement devenu suffisamment stable.

	• elle relie plusieurs acquis
• elle réduit les instabilités
• elle soutient une maturité cohérente

	 

	Architecture de maturité intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où plusieurs dimensions ont atteint un état suffisamment stable.

	Elle :
relie plusieurs dimensions dans une stabilité intérieure acquise.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de maturité stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de maturité conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de maturité progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de maturité qui se précise à mesure que les équilibres deviennent durables.

	Elle :
s’affine avec la stabilisation des équilibres.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une maturité plus lisible

	 

	Maturité architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Maturité organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la maturité selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Maturité architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maturité interne où plusieurs dimensions demeurent compatibles sans tension majeure.

	Elle :
unit plusieurs dimensions sans tension importante.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les tensions
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Maturité architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturité architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Maturité multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
État stable atteint simultanément sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
maintient plusieurs niveaux dans une stabilité commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une maturité élargie

	 

	Maturité multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Maturité interne reliant plusieurs plans de fonctionnement stabilisés.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs stabilisés.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Maturité multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturité multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilité mûre

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité atteignant un niveau durable de cohérence.

	Elle :
exprime une stabilité devenue mature.

	• elle relie plusieurs acquis
• elle réduit les fluctuations
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Stabilité mûre intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne stable entre plusieurs dimensions mûries.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures mûries.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilité mûre stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilité mûre maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Maturité cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Maturité demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit maturité et cohérence.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence mûre

	 

	Maturité cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre maturité et cohérence globale.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures mûres.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Maturité cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturité cohérente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Maturité intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs maturités partielles fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs maturités dans un même ensemble.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Maturité intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Maturité intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de maturité consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de maturité renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une maturité durable

	 

	Architecture de maturité intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, maturité et stabilité mûre fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de maturité.

	• elle relie maturité et stabilité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de plénitude

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente où un ensemble fonctionne avec un niveau élevé de complétude active.

	Elle :
maintient un ensemble dans un haut niveau de déploiement cohérent.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les manques structurels
• elle soutient une plénitude active

	 

	Architecture de plénitude intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où plusieurs dimensions atteignent une cohérence largement déployée.

	Elle :
relie plusieurs dimensions dans une cohérence intérieure élargie.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de plénitude stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de plénitude conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de plénitude progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de plénitude qui se précise à mesure que les liens deviennent pleinement lisibles.

	Elle :
s’affine avec la pleine lisibilité des liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une plénitude plus lisible

	 

	Plénitude architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Plénitude organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la plénitude selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Plénitude architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Plénitude interne où plusieurs dimensions demeurent reliées sans manque notable.

	Elle :
unit plusieurs dimensions sans manque interne notable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les lacunes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Plénitude architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Plénitude architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Plénitude multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
État de déploiement cohérent simultané sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
déploie plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une plénitude élargie

	 

	Plénitude multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Plénitude interne reliant plusieurs plans de fonctionnement stabilisés.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs stabilisés.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Plénitude multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Plénitude multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence pleine

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité élevée entre plusieurs éléments pleinement déployés.

	Elle :
maintient plusieurs éléments dans une compatibilité élevée.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence pleine

	 

	Cohérence pleine intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs dimensions arrivées à un haut niveau de cohérence.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures mûries.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence pleine stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence pleine maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Plénitude intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs dimensions pleinement développées fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions pleinement développées.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Plénitude intégrée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plénitude et cohérence générale.

	 

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en plein accord.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Plénitude intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Plénitude intégrée conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure de plénitude

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant le maintien durable d’un haut niveau de déploiement.

	Elle :
ordonne durablement un haut niveau de déploiement.

	• elle organise les repères
• elle réduit les pertes
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de plénitude stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure de plénitude maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de plénitude consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de plénitude renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une plénitude durable

	 

	Architecture de plénitude intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, plénitude et cohérence pleine fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de plénitude.

	• elle relie plénitude et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture d’accomplissement

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente où un ensemble atteint un niveau reconnu de réalisation fonctionnelle.

	Elle :
conduit un ensemble vers une réalisation fonctionnelle stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts de réalisation
• elle soutient un accomplissement cohérent

	 

	Architecture d’accomplissement intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où plusieurs dimensions parviennent à un état de réalisation stable.

	Elle :
relie plusieurs dimensions dans une réalisation intérieure stable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’accomplissement stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’accomplissement conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’accomplissement progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’accomplissement qui se précise à mesure que les résultats deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des résultats.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient un accomplissement plus lisible

	 

	Accomplissement architecturé

	Définition officielle UB-2 :
Accomplissement organisé selon une structure identifiable.

	Il :
organise l’accomplissement selon une structure stable.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les incohérences
• il soutient une cohérence structurée

	 

	Accomplissement architecturé intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Accomplissement interne où plusieurs dimensions atteignent une cohérence de réalisation.

	Il :
unit plusieurs dimensions dans une réalisation intérieure cohérente.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Accomplissement architecturé stable

	Définition officielle UB-2 :
Accomplissement architecturé maintenu dans plusieurs situations.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Accomplissement multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Réalisation simultanée de plusieurs niveaux distincts dans un même ensemble.

	Il :
unit plusieurs niveaux dans une même réalisation.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les séparations
• il soutient un accomplissement élargi

	 

	Accomplissement multiniveau intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Accomplissement interne reliant plusieurs plans de fonctionnement stabilisés.

	Il :
articule plusieurs plans intérieurs stabilisés.

	• il relie plusieurs plans
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Accomplissement multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Accomplissement multiniveau conservé avec continuité.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve son amplitude
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence accomplie

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité élevée entre plusieurs éléments ayant atteint leur fonction.

	Elle :
maintient plusieurs éléments dans une compatibilité réalisée.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence accomplie

	 

	Cohérence accomplie intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs dimensions réalisées.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures stabilisées.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence accomplie stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence accomplie maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Accomplissement intégré

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs réalisations partielles fonctionnent ensemble.

	Il :
unit plusieurs réalisations dans un même ensemble.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les ruptures
• il soutient une cohérence intégrée

	 

	Accomplissement intégré intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre accomplissement et cohérence générale.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures réalisées.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Accomplissement intégré stable

	Définition officielle UB-2 :
Accomplissement intégré conservé malgré les variations.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure accomplie

	Définition officielle UB-2 :
Organisation ayant atteint un niveau stable de réalisation.

	Elle :
ordonne une réalisation devenue stable.

	• elle organise les repères
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure accomplie stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure accomplie maintenue avec lisibilité.

	Elle :
demeure claire malgré les contextes.

	• elle conserve sa lisibilité
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’accomplissement consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’accomplissement renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient un accomplissement durable

	 

	Architecture d’accomplissement intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, accomplissement et cohérence accomplie fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’accomplissement.

	• elle relie accomplissement et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de réalisation finale

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente où un ensemble atteint un niveau final de réalisation stable.

	Elle :
conduit un ensemble vers une réalisation stable pleinement atteinte.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts de réalisation
• elle soutient une finalisation cohérente

	 

	Architecture de réalisation finale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où plusieurs dimensions parviennent à une réalisation durable.

	Elle :
relie plusieurs dimensions dans une réalisation intérieure durable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de réalisation finale stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de réalisation finale conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de réalisation finale progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de réalisation finale qui se précise à mesure que l’ensemble devient pleinement lisible.

	Elle :
s’affine avec la pleine lisibilité de l’ensemble.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une finalisation plus lisible

	 

	Réalisation finale architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Réalisation finale organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la finalisation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Réalisation finale architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Réalisation finale interne où plusieurs dimensions demeurent réunies sans rupture.

	Elle :
unit plusieurs dimensions dans une cohérence intérieure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Réalisation finale architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Réalisation finale architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Cohérence finale

	Définition officielle UB-2 :
Compatibilité stable entre plusieurs éléments arrivés à un niveau final de fonctionnement.

	Elle :
maintient plusieurs éléments dans une compatibilité finalisée.

	• elle relie plusieurs éléments
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence finale

	 

	Cohérence finale intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs dimensions finalisées.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures stabilisées.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Cohérence finale stable

	Définition officielle UB-2 :
Cohérence finale conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure finale stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation ayant atteint un niveau final durable de cohérence.

	Elle :
ordonne une cohérence durablement atteinte.

	• elle organise les repères finaux
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure finale stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Disposition interne stable d’un ensemble finalisé.

	Elle :
structure intérieurement un ensemble stabilisé.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure finale stabilisée stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure finale stabilisée maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Réalisation complète

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs dimensions atteignent ensemble leur niveau de réalisation attendu.

	Elle :
unit plusieurs dimensions dans une réalisation complète.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Réalisation complète intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre plusieurs niveaux devenus cohérents ensemble.

	Elle :
relie plusieurs niveaux en accord intérieur.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Réalisation complète stable

	Définition officielle UB-2 :
Réalisation complète conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Intégration finale

	Définition officielle UB-2 :
État où plusieurs réalisations deviennent partie stable d’un même ensemble.

	Elle :
unit plusieurs réalisations dans un ensemble finalisé.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence finale intégrée

	 

	Intégration finale stable

	Définition officielle UB-2 :
Intégration finale maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de réalisation finale consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de réalisation finale renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une finalisation durable

	 

	Architecture de réalisation finale intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, réalisation finale et cohérence finale fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions finales.

	• elle relie réalisation et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture générative

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente capable de produire de nouvelles structures sans perdre son axe.

	Elle :
produit de nouvelles structures sans rupture de cohérence.

	• elle relie nouveauté et continuité
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une génération cohérente

	 

	Architecture générative intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où de nouvelles formes peuvent émerger sans rupture majeure.

	Elle :
relie plusieurs émergences dans une cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les ruptures internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture générative stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture générative conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture générative progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture générative qui se précise à mesure que de nouvelles relations apparaissent.

	Elle :
s’affine avec l’apparition de nouveaux liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une génération plus lisible

	 

	Génération architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Production de nouveaux éléments selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la production selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Génération architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Émergence interne de nouvelles formes compatibles avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit de nouvelles formes intérieures sans rupture.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Génération architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Génération architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Génération multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Production simultanée de nouveaux éléments sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
produit plusieurs niveaux de nouveauté ensemble.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une génération élargie

	 

	Génération multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Émergence interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs émergents.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Génération multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Génération multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique générative

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant l’apparition de nouvelles structures.

	Elle :
met en mouvement une émergence structurée.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une génération ordonnée

	 

	Dynamique générative intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne soutenant une émergence ordonnée.

	Elle :
structure intérieurement le mouvement génératif.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique générative stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique générative maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Génération cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Production nouvelle demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit nouveauté et cohérence existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence générative

	 

	Génération cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre nouveauté et cohérence.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en émergence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Génération cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Génération cohérente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Génération intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où de nouveaux éléments deviennent partie cohérente de l’ensemble.

	Elle :
unit les nouveaux éléments à l’ensemble.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Génération intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Génération intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture générative consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture générative renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une génération durable

	 

	Architecture générative intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, génération et dynamique générative fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions génératives.

	• elle relie génération et dynamique
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de renouvellement

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant qu’un ensemble se transforme sans perdre sa continuité.

	Elle :
transforme un ensemble sans rompre sa continuité.

	• elle relie changement et continuité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient un renouvellement cohérent

	 

	Architecture de renouvellement intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où des éléments nouveaux remplacent ou ajustent des formes existantes sans rupture majeure.

	Elle :
relie ajustement et continuité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les ruptures internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de renouvellement stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de renouvellement conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de renouvellement progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de renouvellement qui se précise à mesure que les ajustements deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des ajustements.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient un renouvellement plus lisible

	 

	Renouvellement architecturé

	Définition officielle UB-2 :
Renouvellement organisé selon une structure identifiable.

	Il :
organise le renouvellement selon une structure stable.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les incohérences
• il soutient une cohérence structurée

	 

	Renouvellement architecturé intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Renouvellement interne où plusieurs dimensions évoluent sans perte de cohérence.

	Il :
unit plusieurs dimensions dans une évolution intérieure cohérente.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Renouvellement architecturé stable

	Définition officielle UB-2 :
Renouvellement architecturé maintenu dans plusieurs situations.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Renouvellement multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Transformation simultanée de plusieurs niveaux distincts.

	Il :
unit plusieurs niveaux dans une transformation commune.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les séparations
• il soutient un renouvellement élargi

	 

	Renouvellement multiniveau intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Renouvellement interne reliant plusieurs plans de fonctionnement.

	Il :
articule plusieurs plans intérieurs en transformation.

	• il relie plusieurs plans
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Renouvellement multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Renouvellement multiniveau conservé avec continuité.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve son amplitude
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de renouvellement

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant l’actualisation d’un ensemble.

	Elle :
met en mouvement une actualisation ordonnée.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient un renouvellement structuré

	 

	Dynamique de renouvellement intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne soutenant une transformation ordonnée.

	Elle :
structure intérieurement le mouvement de transformation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de renouvellement stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique de renouvellement maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Renouvellement cohérent

	Définition officielle UB-2 :
Transformation demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Il :
unit transformation et cohérence existante.

	• il relie ancien et nouveau
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence renouvelée

	 

	Renouvellement cohérent intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre changement et cohérence.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures en ajustement.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	Renouvellement cohérent stable

	Définition officielle UB-2 :
Renouvellement cohérent conservé malgré les variations.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Renouvellement intégré

	Définition officielle UB-2 :
État où les ajustements deviennent partie cohérente de l’ensemble.

	Il :
unit les ajustements à l’ensemble existant.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les ruptures
• il soutient une cohérence intégrée

	 

	Renouvellement intégré stable

	Définition officielle UB-2 :
Renouvellement intégré maintenu avec continuité.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de renouvellement consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de renouvellement renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient un renouvellement durable

	 

	Architecture de renouvellement intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, renouvellement et dynamique d’actualisation fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de renouvellement.

	• elle relie renouvellement et dynamique
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de continuité générative

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant de produire du nouveau sans interrompre la continuité d’ensemble.

	Elle :
produit du nouveau tout en maintenant la continuité.

	• elle relie continuité et nouveauté
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une génération cohérente

	 

	Architecture de continuité générative intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où émergence et continuité demeurent compatibles.

	Elle :
relie émergence et continuité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de continuité générative stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité générative conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité générative progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité générative qui se précise à mesure que les nouvelles relations deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des nouveaux liens.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une continuité plus lisible

	 

	Continuité générative architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité générative organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise continuité et nouveauté selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Continuité générative architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne où de nouveaux éléments s’intègrent sans rupture majeure.

	Elle :
unit plusieurs dimensions nouvelles sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité générative architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité générative architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité générative multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de continuité et de production nouvelle sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans continuité et nouveauté.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une continuité élargie

	 

	Continuité générative multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne reliant plusieurs plans de fonctionnement tout en générant du nouveau.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en émergence continue.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité générative multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité générative multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique générative continue

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé produisant de nouvelles formes sans rupture d’axe.

	Elle :
met en mouvement une génération continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique générative continue intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où continuité et émergence restent accordées.

	Elle :
structure intérieurement émergence et continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique générative continue stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique générative continue maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Génération continue cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Production nouvelle demeurant compatible avec la continuité existante.

	Elle :
unit nouveauté et continuité existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence continue

	 

	Génération continue cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre continuité et nouveauté.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en émergence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Génération continue cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Génération continue cohérente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité générative intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où continuité et génération fonctionnent comme une seule dynamique.

	Elle :
unit continuité et génération dans un même mouvement.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Continuité générative intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité générative intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité générative consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité générative renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de continuité générative intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, continuité et génération fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de continuité générative.

	• elle relie continuité et génération
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-69 — MÉTA-FAMILLE BD

	 

	Architecture de stabilisation créatrice

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant qu’un ensemble produise du nouveau sans perdre sa stabilité.

	Elle :
produit du nouveau tout en maintenant une stabilité durable.

	• elle relie création et stabilité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence créatrice

	 

	Architecture de stabilisation créatrice intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où création et stabilité demeurent compatibles.

	 

	Elle :
relie émergence et stabilité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	Architecture de stabilisation créatrice stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilisation créatrice conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilisation créatrice progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilisation créatrice qui se précise à mesure que les nouvelles formes deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des nouvelles formes.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une stabilisation plus lisible

	 

	Stabilisation créatrice architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation créatrice organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise création et stabilité selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Stabilisation créatrice architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation interne où de nouveaux éléments émergent sans rupture majeure.

	Elle :
unit plusieurs dimensions nouvelles sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilisation créatrice architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation créatrice architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilisation créatrice multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de stabilité et de création sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans stabilité et création.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Stabilisation créatrice multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement tout en soutenant l’émergence.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en émergence stable.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilisation créatrice multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation créatrice multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique créatrice stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé où la nouveauté demeure compatible avec l’axe principal.

	Elle :
met en mouvement une création stabilisée.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique créatrice stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où création et stabilité restent accordées.

	Elle :
structure intérieurement création et stabilité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique créatrice stabilisée stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique créatrice stabilisée maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Création cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Production nouvelle demeurant compatible avec une stabilité durable.

	Elle :
unit nouveauté et stabilité existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Création cohérente stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre création et cohérence stable.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en émergence stable.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Création cohérente stabilisée stable

	Définition officielle UB-2 :
Création cohérente stabilisée conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilisation créatrice intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où stabilité et création fonctionnent dans une même cohérence.

	Elle :
unit stabilité et création dans un même ensemble.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Stabilisation créatrice intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation créatrice intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilisation créatrice consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de stabilisation créatrice renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilisation créatrice intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, stabilité et création fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de stabilisation créatrice.

	• elle relie stabilité et création
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de continuité créative

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant que la création se poursuive sans rupture d’ensemble.

	Elle :
maintient la création dans une continuité durable.

	• elle relie création et continuité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence créative

	 

	Architecture de continuité créative intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où création et continuité demeurent reliées durablement.

	Elle :
relie émergence et continuité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de continuité créative stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité créative conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité créative progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité créative qui se précise à mesure que les nouvelles formes deviennent compatibles.

	Elle :
s’affine avec la compatibilité des nouvelles formes.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une continuité plus lisible

	 

	Continuité créative architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité créative organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise continuité et création selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Continuité créative architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Continuité interne où la nouveauté s’intègre sans perte de cohérence.

	Elle :
unit plusieurs dimensions nouvelles sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité créative architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité créative architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité créative multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de continuité et de création sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans continuité et création.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Continuité créative multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement tout en soutenant la création.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en création continue.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité créative multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité créative multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique créative continue

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé où la création demeure active sans rupture.

	Elle :
met en mouvement une création continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique créative continue intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où continuité et création restent accordées.

	Elle :
structure intérieurement continuité et création.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique créative continue stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique créative continue maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Création continue cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Production nouvelle demeurant compatible avec la continuité existante.

	Elle :
unit nouveauté et continuité existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence continue

	 

	Création continue cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre continuité et création.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en émergence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Création continue cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Création continue cohérente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité créative intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où continuité et création fonctionnent comme une seule dynamique.

	Elle :
unit continuité et création dans un même mouvement.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Continuité créative intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Continuité créative intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité créative consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité créative renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de continuité créative intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, continuité et création fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de continuité créative.

	• elle relie continuité et création
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture d’actualisation créative

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant qu’un ensemble se mette à jour sans perdre sa capacité créative.

	Elle :
actualise un ensemble sans rompre sa capacité de création.

	• elle relie ajustement et créativité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence active

	 

	Architecture d’actualisation créative intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où transformation et création demeurent reliées de manière stable.

	Elle :
relie transformation et créativité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’actualisation créative stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’actualisation créative conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’actualisation créative progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’actualisation créative qui se précise à mesure que de nouveaux ajustements deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des ajustements.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une actualisation plus lisible

	 

	Actualisation créative architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Actualisation créative organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise l’actualisation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Actualisation créative architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Actualisation interne où la nouveauté s’intègre sans rupture majeure.

	Elle :
unit plusieurs dimensions nouvelles sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Actualisation créative architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Actualisation créative architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Actualisation créative multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Mise à jour simultanée de plusieurs niveaux distincts tout en maintenant la créativité.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une actualisation créative.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Actualisation créative multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement dans une dynamique de mise à jour.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en actualisation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Actualisation créative multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Actualisation créative multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique d’actualisation créative

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant l’ajustement continu d’un ensemble créatif.

	Elle :
met en mouvement une actualisation continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique d’actualisation créative intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où ajustement et création restent accordés.

	Elle :
structure intérieurement ajustement et créativité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique d’actualisation créative stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique d’actualisation créative maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Actualisation cohérente créative

	Définition officielle UB-2 :
Mise à jour demeurant compatible avec la cohérence existante.

	Elle :
unit ajustement et cohérence existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Actualisation cohérente créative intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre ajustement et création.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en ajustement.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Actualisation cohérente créative stable

	Définition officielle UB-2 :
Actualisation cohérente créative conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Actualisation créative intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où ajustement et créativité fonctionnent comme une seule dynamique.

	Elle :
unit ajustement et créativité dans un même mouvement.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence intégrée

	 

	Actualisation créative intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Actualisation créative intégrée maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’actualisation créative consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’actualisation créative renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une actualisation durable

	 

	Architecture d’actualisation créative intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, actualisation et créativité fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’actualisation créative.

	• elle relie actualisation et créativité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture d’évolution cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant qu’un ensemble évolue sans perdre son axe principal.

	Elle :
fait évoluer un ensemble sans rupture d’axe.

	• elle relie évolution et stabilité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture d’évolution cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où évolution et cohérence demeurent durablement reliées.

	Elle :
relie transformation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’évolution cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’évolution cohérente conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’évolution cohérente progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’évolution cohérente qui se précise à mesure que les transformations deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des transformations.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une évolution plus lisible

	 

	Évolution cohérente architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Évolution cohérente organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise l’évolution selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Évolution cohérente architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Évolution interne où les ajustements demeurent compatibles avec l’ensemble.

	Elle :
unit plusieurs ajustements sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Évolution cohérente architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Évolution cohérente architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Évolution cohérente multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Transformation simultanée de plusieurs niveaux distincts sans rupture d’ensemble.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une évolution commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Évolution cohérente multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement dans une même dynamique évolutive.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en évolution.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Évolution cohérente multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Évolution cohérente multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique d’évolution cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant le changement sans perte de cohérence.

	Elle :
met en mouvement une évolution cohérente.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique d’évolution cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où transformation et cohérence restent accordées.

	Elle :
structure intérieurement transformation et cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique d’évolution cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique d’évolution cohérente maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Évolution cohérente intégrée

	Définition officielle UB-2 :
Évolution demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit transformation et cohérence existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Évolution cohérente intégrée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre transformation et cohérence générale.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en évolution.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Évolution cohérente intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Évolution cohérente intégrée conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure évolutive cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où le changement devient partie stable du fonctionnement.

	Elle :
ordonne une évolution devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure évolutive cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure évolutive cohérente maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’évolution cohérente consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’évolution cohérente renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une évolution durable

	 

	Architecture d’évolution cohérente intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, évolution et cohérence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’évolution cohérente.

	• elle relie évolution et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture d’adaptation stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant qu’un ensemble s’ajuste sans perdre sa stabilité fondamentale.

	Elle :
ajuste un ensemble sans rompre sa stabilité de base.

	• elle relie ajustement et stabilité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture d’adaptation stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où ajustement et stabilité demeurent durablement reliés.

	Elle :
relie ajustement et stabilité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’adaptation stable stable

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’adaptation stable conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’adaptation stable progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’adaptation stable qui se précise à mesure que les ajustements deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des ajustements.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une adaptation plus lisible

	 

	Adaptation stable architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Adaptation stable organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise l’adaptation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Adaptation stable architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Adaptation interne où plusieurs ajustements demeurent compatibles avec l’ensemble.

	Elle :
unit plusieurs ajustements sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Adaptation stable architecturée stable

	Définition officielle UB-2 :
Adaptation stable architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Adaptation stable multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement simultané de plusieurs niveaux distincts sans rupture d’ensemble.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans un ajustement commun.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Adaptation stable multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement dans une même dynamique d’ajustement.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en ajustement.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Adaptation stable multiniveau stable

	Définition officielle UB-2 :
Adaptation stable multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique d’adaptation stable

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant l’ajustement sans perte de cohérence.

	Elle :
met en mouvement une adaptation stable.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique d’adaptation stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où ajustement et stabilité restent accordés.

	Elle :
structure intérieurement ajustement et stabilité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique d’adaptation stable stable

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique d’adaptation stable maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Adaptation cohérente stable

	Définition officielle UB-2 :
Adaptation demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit ajustement et cohérence existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Adaptation cohérente stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre ajustement et cohérence générale.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en adaptation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Adaptation cohérente stable stable

	Définition officielle UB-2 :
Adaptation cohérente stable conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure adaptative stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où l’ajustement devient partie stable du fonctionnement.

	Elle :
ordonne une adaptation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure adaptative stable stable

	Définition officielle UB-2 :
Structure adaptative stable maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’adaptation stable consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’adaptation stable renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une adaptation durable

	 

	Architecture d’adaptation stable intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, adaptation et stabilité fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’adaptation stable.

	• elle relie adaptation et stabilité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture d’ajustement cohérent

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant des corrections fines sans perte d’axe.

	Elle :
corrige un ensemble sans perte de cohérence.

	• elle relie correction et stabilité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture d’ajustement cohérent intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où les ajustements demeurent compatibles avec l’ensemble.

	Elle :
relie ajustements et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture d’ajustement cohérent stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’ajustement cohérent conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’ajustement cohérent progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’ajustement cohérent qui se précise à mesure que les corrections deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des corrections.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient un ajustement plus lisible

	 

	Ajustement cohérent architecturé

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement organisé selon une structure identifiable.

	Il :
organise l’ajustement selon une structure stable.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les incohérences
• il soutient une cohérence structurée

	 

	Ajustement cohérent architecturé intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement interne où plusieurs corrections demeurent compatibles.

	Il :
unit plusieurs corrections sans rupture intérieure.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Ajustement cohérent architecturé stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement cohérent architecturé maintenu dans plusieurs situations.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Ajustement cohérent multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Correction simultanée de plusieurs niveaux distincts sans rupture d’ensemble.

	Il :
unit plusieurs niveaux dans un ajustement commun.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les séparations
• il soutient une cohérence élargie

	 

	Ajustement cohérent multiniveau intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement dans une même dynamique d’ajustement.

	Il :
articule plusieurs plans intérieurs en ajustement.

	• il relie plusieurs plans
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Ajustement cohérent multiniveau stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement cohérent multiniveau conservé avec continuité.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve son amplitude
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique d’ajustement cohérent

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant l’ajustement sans perte de cohérence.

	Elle :
met en mouvement un ajustement cohérent.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique d’ajustement cohérent intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où correction et cohérence restent accordées.

	Elle :
structure intérieurement correction et cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique d’ajustement cohérent stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique d’ajustement cohérent maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Ajustement intégré cohérent

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Il :
unit correction et cohérence existante.

	• il relie ancien et nouveau
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Ajustement intégré cohérent intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre correction et cohérence générale.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures en ajustement.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Ajustement intégré cohérent stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement intégré cohérent conservé malgré les variations.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure d’ajustement cohérent

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où l’ajustement devient partie stable du fonctionnement.

	Elle :
ordonne un ajustement devenu stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure d’ajustement cohérent stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure d’ajustement cohérent maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture d’ajustement cohérent consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture d’ajustement cohérent renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient un ajustement durable

	 

	Architecture d’ajustement cohérent intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, ajustement et cohérence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions d’ajustement cohérent.

	• elle relie ajustement et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature

	 

	SÉRIE-75 — MÉTA-FAMILLE BJ

	 

	Architecture de régulation stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant de maintenir un fonctionnement équilibré dans la durée.

	Elle :
maintient un équilibre durable sans perte de cohérence.

	• elle relie stabilité et correction
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une continuité stable

	 

	Architecture de régulation stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où les mécanismes de régulation demeurent compatibles avec l’ensemble.

	Elle :
relie régulation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de régulation stable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de régulation stable conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de régulation stable progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de régulation stable qui se précise à mesure que les équilibres deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des équilibres.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une régulation plus lisible

	 

	Régulation stable architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Régulation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la régulation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Régulation stable architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Régulation interne où plusieurs mécanismes demeurent compatibles.

	Elle :
unit plusieurs mécanismes sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Régulation stable architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Régulation stable architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Régulation stable multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané d’équilibres sur plusieurs niveaux distincts.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une régulation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Régulation stable multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement dans une même dynamique de régulation.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en régulation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Régulation stable multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Régulation stable multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de régulation stable

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant la correction durable d’un ensemble.

	Elle :
met en mouvement une correction stable.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de régulation stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où régulation et cohérence restent accordées.

	Elle :
structure intérieurement régulation et cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de régulation stable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique de régulation stable maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Régulation intégrée stable

	Définition officielle UB-2 :
Régulation demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit régulation et cohérence existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	 

	Régulation intégrée stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre régulation et cohérence générale.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en régulation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Régulation intégrée stable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Régulation intégrée stable conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure de régulation stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la régulation devient partie stable du fonctionnement.

	Elle :
ordonne une régulation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de régulation stable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure de régulation stable maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de régulation stable consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de régulation stable renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une régulation durable

	 

	Architecture de régulation stable intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, régulation et stabilité fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de régulation stable.

	• elle relie régulation et stabilité
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de modulation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation cohérente permettant des variations fines sans perte d’axe.

	Elle :
fait varier un ensemble sans rupture de cohérence.

	• elle relie variation et stabilité
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de modulation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où les variations demeurent compatibles avec l’ensemble.

	Elle :
relie variation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de modulation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de modulation cohérente conservée malgré les variations de contexte.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de modulation cohérente progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de modulation cohérente qui se précise à mesure que les ajustements deviennent lisibles.

	Elle :
s’affine avec la lisibilité des ajustements.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une modulation plus lisible

	 

	Modulation cohérente architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Modulation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la modulation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Modulation cohérente architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Modulation interne où plusieurs variations demeurent compatibles.

	Elle :
unit plusieurs variations sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Modulation cohérente architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Modulation cohérente architecturée maintenue dans plusieurs situations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Modulation cohérente multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Variation simultanée de plusieurs niveaux distincts sans rupture d’ensemble.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une modulation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Modulation cohérente multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de fonctionnement dans une même dynamique de modulation.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en modulation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Modulation cohérente multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Modulation cohérente multiniveau conservée avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de modulation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant la variation sans perte de cohérence.

	Elle :
met en mouvement une modulation cohérente.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de modulation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique interne où variation et cohérence restent accordées.

	Elle :
structure intérieurement variation et cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de modulation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique de modulation cohérente maintenue avec régularité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Modulation intégrée cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Variation demeurant compatible avec l’ensemble existant.

	Elle :
unit variation et cohérence existante.

	• elle relie ancien et nouveau
• elle réduit les contradictions
• elle soutient une cohérence stable

	Modulation intégrée cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Accord interne entre variation et cohérence générale.

	Elle :
relie plusieurs dimensions intérieures en modulation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Modulation intégrée cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Modulation intégrée cohérente conservée malgré les variations.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Structure de modulation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la modulation devient partie stable du fonctionnement.

	Elle :
ordonne une modulation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de modulation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure de modulation cohérente maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de modulation cohérente consolidée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de modulation cohérente renforcée par stabilité et répétition.

	Elle :
se renforce avec la continuité.

	• elle gagne en stabilité
• elle conserve sa cohérence
• elle soutient une modulation durable

	Architecture de modulation cohérente intégrée

	Définition officielle UB-2 :
État où architecture, modulation et cohérence fonctionnent ensemble.

	Elle :
unit plusieurs dimensions de modulation cohérente.

	• elle relie modulation et cohérence
• elle intègre plusieurs niveaux
• elle soutient une architecture mature
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	Architecture de calibration stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant un ajustement précis conservé sans dérive.

	Elle :
maintient un ajustement précis dans la durée.

	• elle relie précision et stabilité
• elle réduit les dérives
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de calibration stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où les ajustements demeurent exacts dans la continuité.

	Elle :
relie ajustement exact et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de calibration stable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de calibration stable maintenue malgré les variations externes.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de calibration stable progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de calibration stable qui se précise par étapes successives.

	Elle :
s’affine par étapes successives.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une calibration plus lisible

	 

	Calibration stable architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Calibration organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la calibration selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Calibration stable architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Calibration interne où les ajustements demeurent compatibles entre eux.

	Elle :
unit plusieurs ajustements sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Calibration stable architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Calibration stable architecturée conservée dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Calibration stable multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Ajustement simultané de plusieurs niveaux sans rupture d’ensemble.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une calibration commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Calibration stable multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de calibration dans une même cohérence.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en calibration.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Calibration stable multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Calibration stable multiniveau maintenue avec continuité.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de calibration stable

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant l’ajustement sans perte d’axe.

	Elle :
met en mouvement une calibration cohérente.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de calibration stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne d’ajustement conservant la cohérence du centre.

	Elle :
structure intérieurement l’ajustement du centre.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de calibration stable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans oscillation perturbatrice.

	Elle :
demeure stable sans oscillation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de calibration stable

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où les ajustements demeurent compatibles.

	Il :
unit plusieurs ajustements dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de calibration stable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où les ajustements restent alignés durablement.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures alignées.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de calibration stable stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ de calibration stable maintenu dans une continuité fonctionnelle.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de calibration stable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une tenue durable des ajustements.

	Elle :
ordonne une calibration devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de calibration stable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence des ajustements cohérents.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de calibration stable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure de calibration stable maintenue sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de calibration stable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant l’ajustement sans déviation.

	Il :
guide l’ajustement avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de stabilisation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la stabilité et la cohérence se maintiennent conjointement.

	Elle :
maintient stabilité et cohérence dans un même mouvement.

	• elle relie stabilité et cohérence
• elle réduit les déséquilibres
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de stabilisation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la stabilité cohérente demeure active.

	Elle :
relie stabilité et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de stabilisation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture cohérente maintenue dans une continuité durable.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de stabilisation cohérente progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture cohérente se consolidant par étapes successives.

	Elle :
s’affine par étapes successives.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une stabilisation plus lisible

	 

	Stabilisation cohérente architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la stabilisation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Stabilisation cohérente architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la cohérence stabilisée demeure compatible.

	Elle :
unit plusieurs cohérences sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilisation cohérente architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Stabilisation cohérente multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation simultanée de plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une stabilisation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Stabilisation cohérente multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de stabilité cohérente.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en stabilisation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Stabilisation cohérente multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Stabilisation multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de stabilisation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant la conservation cohérente de l’axe.

	Elle :
met en mouvement une stabilisation cohérente.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de stabilisation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la cohérence sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la cohérence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de stabilisation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique cohérente conservée sans perturbation.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de stabilisation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où les stabilités demeurent compatibles.

	Il :
unit plusieurs stabilités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de stabilisation cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la cohérence stabilisée reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures stabilisées.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de stabilisation cohérente stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ cohérent maintenu dans une continuité fonctionnelle.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de stabilisation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant la tenue durable de la cohérence.

	Elle :
ordonne une cohérence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de stabilisation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence cohérente.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	
Structure de stabilisation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure cohérente maintenue sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de stabilisation cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la stabilité cohérente.

	Il :
guide la stabilité avec précision.

	• il relie orientation et cohérence
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de continuité stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la continuité demeure maintenue sans rupture structurelle.

	Elle :
maintient une continuité durable sans rupture.

	• elle relie continuité et stabilité
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de continuité stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la continuité reste active dans la stabilité.

	Elle :
relie continuité et stabilité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de continuité stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture de continuité maintenue dans une permanence durable.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité stabilisée progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture se consolidant progressivement dans la continuité.

	Elle :
s’affine progressivement dans la continuité.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une continuité plus lisible

	 

	Continuité stabilisée architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la continuité selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Continuité stabilisée architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la continuité structurée demeure compatible.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité stabilisée architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité architecturée conservée sous plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité stabilisée multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Continuité maintenue simultanément sur plusieurs niveaux.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une continuité commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Continuité stabilisée multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de continuité stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en continuité.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité stabilisée multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité multiniveau conservée sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de continuité stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant la permanence de la continuité.

	Elle :
met en mouvement une continuité stable.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de continuité stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la continuité sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de continuité stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique de continuité conservée sans perturbation.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de continuité stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la continuité demeure compatible.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de continuité stabilisée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la continuité stable reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures stabilisées.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de continuité stabilisée stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle durable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de continuité stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant la permanence structurelle continue.

	Elle :
ordonne une continuité devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de continuité stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant une continuité durable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de continuité stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue dans une continuité sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	Axe de continuité stabilisée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la continuité stable.

	Il :
guide la continuité avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de permanence fonctionnelle

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la permanence permet le maintien actif des fonctions.

	Elle :
maintient les fonctions dans une durée stable.

	• elle relie permanence et activité
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de permanence fonctionnelle intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où les fonctions demeurent actives dans la durée.

	Elle :
relie fonctions et durée intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence fonctionnelle stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture fonctionnelle maintenue sans interruption durable.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence fonctionnelle progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture qui renforce progressivement sa permanence fonctionnelle.

	 

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence fonctionnelle architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la permanence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence fonctionnelle architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence structurée conserve les fonctions.

	Elle :
unit plusieurs fonctions sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence fonctionnelle architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence fonctionnelle multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané des fonctions sur plusieurs niveaux.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une permanence commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Permanence fonctionnelle multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans fonctionnels permanents.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en permanence.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence fonctionnelle multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau maintenue sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de permanence fonctionnelle

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé permettant le maintien durable des fonctions.

	Elle :
met en mouvement une permanence active.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de permanence fonctionnelle intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne conservant l’activité fonctionnelle continue.

	Elle :
structure intérieurement l’activité continue.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de permanence fonctionnelle stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans altération fonctionnelle.

	Elle :
demeure stable sans altération.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de permanence fonctionnelle

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où les fonctions demeurent compatibles durablement.

	Il :
unit plusieurs fonctions dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de permanence fonctionnelle intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la permanence des fonctions reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures fonctionnelles.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de permanence fonctionnelle stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ fonctionnel maintenu dans une continuité durable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence fonctionnelle

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant la tenue continue des fonctions.

	Elle :
ordonne une permanence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de permanence fonctionnelle intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence des fonctions cohérentes.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de permanence fonctionnelle stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure fonctionnelle maintenue sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de permanence fonctionnelle intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la permanence active des fonctions.

	Il :
guide la permanence avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de maintien organique

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où le maintien s’effectue selon une continuité vivante.

	Elle :
maintient un ensemble selon une continuité vivante.

	• elle relie maintien et continuité
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de maintien organique intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où le maintien demeure actif dans une cohérence vivante.

	Elle :
relie maintien et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de maintien organique stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture organique maintenue dans une stabilité durable.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de maintien organique progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture qui renforce progressivement sa capacité de maintien.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient un maintien plus lisible

	 

	Maintien organique architecturé

	Définition officielle UB-2 :
Maintien organisé selon une structure identifiable.

	Il :
organise le maintien selon une structure stable.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les incohérences
• il soutient une cohérence structurée

	 

	Maintien organique architecturé intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où le maintien structuré conserve sa cohérence.

	Il :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Maintien organique architecturé stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Maintien architecturé conservé dans plusieurs conditions.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Maintien organique multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de plusieurs niveaux dans une continuité organique.

	Il :
unit plusieurs niveaux dans un maintien commun.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les séparations
• il soutient une cohérence élargie

	 

	Maintien organique multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de maintien vivant.

	Il :
articule plusieurs plans intérieurs en maintien.

	• il relie plusieurs plans
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Maintien organique multiniveau stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Maintien multiniveau conservé sans rupture d’ensemble.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve son amplitude
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de maintien organique

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant la continuité vivante du maintien.

	Elle :
met en mouvement un maintien continu.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de maintien organique intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne conservant le maintien sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement le maintien.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de maintien organique stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation organique.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de maintien organique

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où le maintien demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de maintien organique intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où le maintien vivant reste actif.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de maintien organique stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ organique maintenu dans une continuité fonctionnelle.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de maintien organique

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une tenue organique durable.

	Elle :
ordonne un maintien devenu stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de maintien organique intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence vivante.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de maintien organique stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure organique maintenue sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de maintien organique intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant le maintien vivant.

	Il :
guide le maintien avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de tenue durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la tenue demeure active dans une continuité prolongée.

	Elle :
maintient une tenue stable dans la durée.

	• elle relie tenue et continuité
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de tenue durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la tenue reste stable dans la durée.

	Elle :
relie tenue et stabilité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de tenue durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue durablement sans rupture structurelle.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de tenue durable progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de durée.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une tenue plus lisible

	 

	Tenue durable architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Tenue organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la tenue selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Tenue durable architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la tenue structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Tenue durable architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Tenue architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Tenue durable multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de plusieurs niveaux dans une durée cohérente.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une tenue commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Tenue durable multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de tenue durable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en tenue.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Tenue durable multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Tenue multiniveau conservée sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de tenue durable

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant la continuité durable.

	Elle :
met en mouvement une tenue continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de tenue durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la tenue sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la tenue.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de tenue durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de tenue durable

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la tenue demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de tenue durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la tenue reste activement maintenue.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de tenue durable stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité durable fonctionnelle.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de tenue durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence structurelle durable.

	Elle :
ordonne une tenue devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de tenue durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la durée cohérente.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de tenue durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de tenue durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la tenue prolongée.

	Il :
guide la tenue avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de persistance cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la persistance maintient la cohérence sans rupture.

	Elle :
maintient une cohérence durable dans la durée.

	• elle relie persistance et cohérence
• elle réduit les ruptures
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de persistance cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la persistance demeure active dans une cohérence stable.

	Elle :
relie persistance et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de persistance cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture cohérente maintenue dans une persistance durable.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de persistance cohérente progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de persistance cohérente.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une persistance plus lisible

	 

	Persistance cohérente architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Persistance organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la persistance selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Persistance cohérente architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la persistance structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Persistance cohérente architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Persistance architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Persistance cohérente multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Persistance simultanée de plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une persistance commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Persistance cohérente multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de persistance stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en persistance.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Persistance cohérente multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Persistance multiniveau conservée sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	Dynamique de persistance cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant la continuité cohérente dans la durée.

	Elle :
met en mouvement une persistance continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de persistance cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la persistance sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la persistance.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de persistance cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation cohérente.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de persistance cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la persistance demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de persistance cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la persistance cohérente reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de persistance cohérente stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité cohérente fonctionnelle.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de persistance cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence cohérente durable.

	Elle :
ordonne une persistance devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de persistance cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la persistance stable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de persistance cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue sans rupture dans la durée.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de persistance cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la persistance cohérente.

	Il :
guide la persistance avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de continuité persistante

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la continuité demeure active avec persistance durable.

	Elle :
maintient une continuité durable dans le temps.

	• elle relie continuité et persistance
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de continuité persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la continuité persiste dans une cohérence stable.

	Elle :
relie continuité et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	Architecture de continuité persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue durablement dans une continuité persistante.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de continuité persistante progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de continuité durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une continuité plus lisible

	 

	Continuité persistante architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la continuité selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Continuité persistante architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la continuité structurée conserve sa persistance.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité persistante architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Continuité persistante multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Continuité simultanée sur plusieurs niveaux avec persistance cohérente.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une continuité commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Continuité persistante multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de continuité durable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en continuité.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Continuité persistante multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Continuité multiniveau conservée sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de continuité persistante

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant la permanence continue.

	Elle :
met en mouvement une continuité active.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de continuité persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la continuité sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la continuité.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de continuité persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de continuité persistante

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la continuité demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de continuité persistante intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la continuité persistante reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de continuité persistante stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle durable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de continuité persistante

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant la permanence continue des structures.

	Elle :
ordonne une continuité devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de continuité persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la persistance stable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de continuité persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de continuité persistante intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la continuité durable.

	Il :
guide la continuité avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de conservation active

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la conservation demeure active dans la continuité.

	Elle :
maintient une conservation active sans rupture.

	• elle relie conservation et continuité
• elle réduit les pertes
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de conservation active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la conservation agit sans rupture de cohérence.

	Elle :
relie conservation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de conservation active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une conservation durable et stable.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de conservation active progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de conservation.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une conservation plus lisible

	 

	Conservation active architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la conservation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Conservation active architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la conservation structurée reste cohérente.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Conservation active architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Conservation active multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Conservation simultanée de plusieurs niveaux dans une même continuité.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une conservation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Conservation active multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de conservation active.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en conservation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Conservation active multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de conservation active

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une conservation durable.

	Elle :
met en mouvement une conservation continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de conservation active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la conservation sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la conservation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de conservation active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation fonctionnelle.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de conservation active

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la conservation demeure compatible.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de conservation active intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la conservation active reste présente.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de conservation active stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de conservation active

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant la permanence active des structures.

	Elle :
ordonne une conservation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de conservation active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la conservation cohérente.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de conservation active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de conservation active intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la conservation active.

	Il :
guide la conservation avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de conservation durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la conservation demeure stable dans la durée.

	Elle :
maintient une conservation stable dans le temps.

	• elle relie conservation et durée
• elle réduit les pertes
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de conservation durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la conservation persiste avec cohérence durable.

	Elle :
relie conservation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de conservation durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue durablement sans rupture de conservation.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de conservation durable progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de durée conservatrice.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une conservation plus lisible

	 

	Conservation durable architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la conservation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Conservation durable architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la conservation structurée demeure cohérente.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Conservation durable architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Conservation durable multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Conservation simultanée de plusieurs niveaux dans une continuité durable.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une conservation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Conservation durable multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de conservation stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en conservation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Conservation durable multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	Dynamique de conservation durable

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant la durée de conservation.

	Elle :
met en mouvement une conservation continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de conservation durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la conservation sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la conservation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de conservation durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de conservation durable

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la conservation demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de conservation durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la conservation stable reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	Champ de conservation durable stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle durable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de conservation durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence conservatrice durable.

	Elle :
ordonne une conservation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de conservation durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la conservation stable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de conservation durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de conservation durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la conservation prolongée.

	Il :
guide la conservation avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de préservation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la préservation maintient la cohérence dans la durée.

	Elle :
maintient une cohérence durable par préservation.

	• elle relie préservation et cohérence
• elle réduit les pertes
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de préservation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la préservation demeure active sans rupture de cohérence.

	Elle :
relie préservation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de préservation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une préservation stable et cohérente.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de préservation cohérente progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de préservation.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une préservation plus lisible

	 

	Préservation cohérente architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Préservation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la préservation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Préservation cohérente architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la préservation structurée demeure compatible.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Préservation cohérente architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Préservation architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Préservation cohérente multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Préservation simultanée de plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une préservation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Préservation cohérente multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de préservation stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en préservation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Préservation cohérente multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Préservation multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de préservation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une préservation durable.

	Elle :
met en mouvement une préservation continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de préservation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la préservation sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la préservation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de préservation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation cohérente.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de préservation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la préservation demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de préservation cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la préservation cohérente reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de préservation cohérente stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle cohérente.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de préservation cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence cohérente durable.

	Elle :
ordonne une préservation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de préservation cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la préservation stable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de préservation cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de préservation cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la préservation cohérente.

	Il :
guide la préservation avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de maintien préservé

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où le maintien conserve activement ce qui demeure stable.

	Elle :
maintient activement ce qui demeure stable.

	• elle relie maintien et conservation
• elle réduit les pertes
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de maintien préservé intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où le maintien préservé reste actif dans la cohérence.

	Elle :
relie maintien et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de maintien préservé stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une préservation stable et continue.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de maintien préservé progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de maintien préservé.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient un maintien plus lisible

	 

	Maintien préservé architecturé

	Définition officielle UB-2 :
Maintien organisé selon une structure identifiable.

	Il :
organise le maintien selon une structure stable.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les incohérences
• il soutient une cohérence structurée

	 

	Maintien préservé architecturé intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où le maintien structuré conserve sa cohérence.

	Il :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Maintien préservé architecturé stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Maintien architecturé maintenu dans plusieurs conditions.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Maintien préservé multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Maintien simultané de plusieurs niveaux dans une continuité préservée.

	Il :
unit plusieurs niveaux dans un maintien commun.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les séparations
• il soutient une cohérence élargie

	 

	Maintien préservé multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de maintien stable.

	Il :
articule plusieurs plans intérieurs en maintien.

	• il relie plusieurs plans
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Maintien préservé multiniveau stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Maintien multiniveau conservé sans rupture d’ensemble.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve son amplitude
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de maintien préservé

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une conservation active durable.

	Elle :
met en mouvement un maintien continu.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de maintien préservé intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la préservation sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la préservation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de maintien préservé stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation cohérente.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de maintien préservé

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où le maintien demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de maintien préservé intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où le maintien préservé reste actif.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de maintien préservé stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de maintien préservé

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence conservatrice durable.

	Elle :
ordonne un maintien devenu stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de maintien préservé intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la stabilité préservée.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	Structure de maintien préservé stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de maintien préservé intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant le maintien conservé.

	Il :
guide le maintien avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de conservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la conservation demeure active avec persistance durable.

	Elle :
maintient une conservation durable dans le temps.

	• elle relie conservation et persistance
• elle réduit les pertes
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de conservation persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la conservation persiste sans rupture de cohérence.

	Elle :
relie conservation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de conservation persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une conservation stable et prolongée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de conservation persistante progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de conservation durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une conservation plus lisible

	 

	Conservation persistante architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la conservation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Conservation persistante architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la conservation structurée demeure cohérente.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Conservation persistante architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Conservation persistante multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Conservation simultanée de plusieurs niveaux dans une même persistance.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une conservation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Conservation persistante multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de conservation stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en conservation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Conservation persistante multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Conservation multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de conservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une conservation durable et continue.

	Elle :
met en mouvement une conservation continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de conservation persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la conservation sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la conservation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de conservation persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de conservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la conservation demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de conservation persistante intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la conservation persistante reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de conservation persistante stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de conservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence conservatrice continue.

	Elle :
ordonne une conservation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de conservation persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la conservation durable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de conservation persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de conservation persistante intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la conservation prolongée.

	Il :
guide la conservation avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de préservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la préservation demeure active dans une durée continue.

	Elle :
maintient une préservation durable dans le temps.

	• elle relie préservation et persistance
• elle réduit les pertes
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de préservation persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la préservation persiste sans rupture de cohérence.

	Elle :
relie préservation et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de préservation persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une préservation stable et prolongée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de préservation persistante progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de préservation durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une préservation plus lisible

	 

	Préservation persistante architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Préservation organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la préservation selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Préservation persistante architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la préservation structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Préservation persistante architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Préservation architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Préservation persistante multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Préservation simultanée de plusieurs niveaux dans une même persistance.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une préservation commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Préservation persistante multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de préservation stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en préservation.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Préservation persistante multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Préservation multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de préservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une préservation durable et continue.

	Elle :
met en mouvement une préservation continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de préservation persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la préservation sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la préservation.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	Dynamique de préservation persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de préservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la préservation demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de préservation persistante intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la préservation persistante reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de préservation persistante stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de préservation persistante

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence conservatrice continue.

	Elle :
ordonne une préservation devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de préservation persistante intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la préservation durable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de préservation persistante stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de préservation persistante intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la préservation prolongée.

	Il :
guide la préservation avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure
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	Architecture de permanence préservée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la permanence conserve durablement ce qui demeure stable.

	Elle :
maintient durablement ce qui demeure stable.

	• elle relie permanence et conservation
• elle réduit les pertes
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de permanence préservée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence préservée reste active sans rupture.

	Elle :
relie permanence et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence préservée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une permanence stable et conservée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence préservée progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de permanence durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence préservée architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la permanence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence préservée architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence préservée architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence préservée multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Permanence simultanée de plusieurs niveaux dans une même conservation.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une permanence commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Permanence préservée multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de permanence stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en permanence.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence préservée multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de permanence préservée

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une permanence durable et conservée.

	Elle :
met en mouvement une permanence continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de permanence préservée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la permanence sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de permanence préservée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de permanence préservée

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la permanence demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de permanence préservée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la permanence préservée reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de permanence préservée stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence préservée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence conservatrice continue.

	Elle :
ordonne une permanence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de permanence préservée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence durable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de permanence préservée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de permanence préservée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la permanence conservée.

	Il :
guide la permanence avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-92 — MÉTA-FAMILLE CA

	 

	Architecture de permanence active

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la permanence demeure active dans une continuité fonctionnelle.

	Elle :
maintient une permanence active dans la durée.

	• elle relie permanence et activité
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de permanence active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence agit sans rupture de cohérence.

	Elle :
relie permanence et cohérence intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une permanence stable et active.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence active progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité d’action durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence active architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la permanence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence active architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence active architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence active multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Permanence simultanée de plusieurs niveaux dans une même activité.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une permanence commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Permanence active multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de permanence stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en permanence.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence active multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de permanence active

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une permanence durable et active.

	Elle :
met en mouvement une permanence continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de permanence active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la permanence sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de permanence active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de permanence active

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la permanence demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de permanence active intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la permanence active reste présente.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de permanence active stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence active

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence structurelle continue.

	Elle :
ordonne une permanence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de permanence active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence durable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de permanence active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de permanence active intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la permanence active.

	Il :
guide la permanence avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-93 — MÉTA-FAMILLE CB

	 

	Architecture de permanence cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la permanence demeure stable en conservant une cohérence interne.

	Elle :
maintient une permanence stable avec cohérence.

	• elle relie permanence et cohérence
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de permanence cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence agit sans rupture d’alignement.

	Elle :
relie permanence et alignement intérieur.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une permanence stable et cohérente.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence cohérente progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de cohérence durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence cohérente architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la permanence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence cohérente architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence cohérente architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence cohérente multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Permanence simultanée de plusieurs niveaux dans une cohérence durable.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une permanence commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Permanence cohérente multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de permanence stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en permanence.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence cohérente multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	Dynamique de permanence cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une permanence durable et cohérente.

	Elle :
met en mouvement une permanence continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de permanence cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la permanence sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de permanence cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation cohérente.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de permanence cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la permanence demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de permanence cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la permanence cohérente reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de permanence cohérente stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle cohérente.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence structurelle continue.

	Elle :
ordonne une permanence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de permanence cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence stable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de permanence cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de permanence cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la permanence cohérente.

	Il :
guide la permanence avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-94 — MÉTA-FAMILLE CC

	 

	Architecture de permanence structurée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la permanence demeure portée par une structure stable.

	Elle :
maintient une permanence appuyée sur une structure stable.

	• elle relie permanence et structure
• elle réduit les désordres
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de permanence structurée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence s’appuie sur une cohérence structurée.

	Elle :
relie permanence et structure intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence structurée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une permanence stable et structurée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence structurée progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de tenue structurée.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence structurée architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la permanence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence structurée architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence structurée architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence structurée multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Permanence simultanée de plusieurs niveaux dans une structure cohérente.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une permanence commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Permanence structurée multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de permanence stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en permanence.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence structurée multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de permanence structurée

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une permanence durable et structurée.

	Elle :
met en mouvement une permanence continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de permanence structurée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la permanence sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de permanence structurée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation structurelle.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de permanence structurée

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la permanence demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de permanence structurée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la permanence structurée reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de permanence structurée stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence structurée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence structurelle continue.

	Elle :
ordonne une permanence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de permanence structurée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la permanence organisée.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de permanence structurée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de permanence structurée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la permanence structurée.

	Il :
guide la permanence avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-95 — MÉTA-FAMILLE CD

	 

	Architecture de permanence stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la permanence demeure maintenue dans une stabilité durable.

	Elle :
maintient une permanence stable dans la durée.

	• elle relie permanence et stabilité
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de permanence stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence reste active sans rupture de stabilité.

	Elle :
relie permanence et stabilité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une permanence stable et consolidée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence stabilisée progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de stabilité durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence stabilisée architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la permanence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence stabilisée architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence structurée conserve sa stabilité.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence stabilisée architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence stabilisée multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Permanence simultanée de plusieurs niveaux dans une stabilité cohérente.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une permanence commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Permanence stabilisée multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de permanence stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en permanence.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence stabilisée multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de permanence stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une permanence durable et stabilisée.

	Elle :
met en mouvement une permanence continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de permanence stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la permanence sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de permanence stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de permanence stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la permanence demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de permanence stabilisée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la permanence stabilisée reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de permanence stabilisée stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence structurelle continue.

	Elle :
ordonne une permanence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de permanence stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la stabilité durable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de permanence stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de permanence stabilisée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la permanence stabilisée.

	Il :
guide la permanence avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-96 — MÉTA-FAMILLE CE

	 

	Architecture de permanence durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la permanence demeure active dans une durée stable.

	Elle :
maintient une permanence active dans le temps.

	• elle relie permanence et durée
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de permanence durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence se maintient sans rupture dans le temps.

	Elle :
relie permanence et durée intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de permanence durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une permanence stable et prolongée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de permanence durable progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de durée cohérente.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une permanence plus lisible

	 

	Permanence durable architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la permanence selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Permanence durable architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la permanence structurée conserve sa continuité.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence durable architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Permanence durable multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Permanence simultanée de plusieurs niveaux dans une même durée.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une permanence commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Permanence durable multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de permanence stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en permanence.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Permanence durable multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Permanence multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de permanence durable

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une permanence continue et prolongée.

	Elle :
met en mouvement une permanence continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de permanence durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la permanence sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de permanence durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de permanence durable

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la permanence demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de permanence durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la permanence durable reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de permanence durable stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de permanence durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une permanence structurelle prolongée.

	Elle :
ordonne une permanence devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de permanence durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la durée stable.

	Elle :
structure intérieurement la permanence.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	Structure de permanence durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de permanence durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la permanence prolongée.

	Il :
guide la permanence avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-97 — MÉTA-FAMILLE CF

	 

	Architecture de durée cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la durée demeure liée à une cohérence stable.

	Elle :
maintient une durée stable avec cohérence.

	• elle relie durée et cohérence
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de durée cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée se maintient sans rupture d’alignement.

	Elle :
relie durée et alignement intérieur.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de durée cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une durée stable et cohérente.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de durée cohérente progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de cohérence durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une durée plus lisible

	 

	Durée cohérente architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Durée organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la durée selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Durée cohérente architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée cohérente architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Durée cohérente multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Durée simultanée de plusieurs niveaux dans une même cohérence.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une durée commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Durée cohérente multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de durée stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en durée.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée cohérente multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de durée cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une durée continue et cohérente.

	Elle :
met en mouvement une durée continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de durée cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la durée sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de durée cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation cohérente.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de durée cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la durée demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de durée cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la durée cohérente reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de durée cohérente stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de durée cohérente

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une durée structurelle continue.

	Elle :
ordonne une durée devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de durée cohérente intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la cohérence durable.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de durée cohérente stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de durée cohérente intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la durée cohérente.

	Il :
guide la durée avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-98 — MÉTA-FAMILLE CG

	 

	Architecture de durée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la durée demeure maintenue dans une stabilité durable.

	Elle :
maintient une durée stable dans le temps.

	• elle relie durée et stabilité
• elle réduit les écarts
• elle soutient une continuité durable

	 

	Architecture de durée stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée reste active sans rupture de stabilité.

	Elle :
relie durée et stabilité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de durée stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une durée stable et consolidée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de durée stabilisée progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de stabilité durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une durée plus lisible

	 

	Durée stabilisée architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Durée organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la durée selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Durée stabilisée architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée structurée conserve sa stabilité.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée stabilisée architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Durée stabilisée multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Durée simultanée de plusieurs niveaux dans une stabilité cohérente.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une durée commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Durée stabilisée multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de durée stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en durée.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée stabilisée multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de durée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une durée durable et stabilisée.

	Elle :
met en mouvement une durée continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de durée stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la durée sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de durée stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de durée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la durée demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de durée stabilisée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la durée stabilisée reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de durée stabilisée stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de durée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une durée structurelle continue.

	Elle :
ordonne une durée devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de durée stabilisée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la stabilité durable.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de durée stabilisée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de durée stabilisée intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la durée stabilisée.

	Il :
guide la durée avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-99 — MÉTA-FAMILLE CH

	 

	Architecture de durée durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la durée demeure active dans une continuité prolongée.

	Elle :
maintient une durée active dans le temps.

	• elle relie durée et continuité
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de durée durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée se maintient sans rupture dans le temps.

	Elle :
relie durée et continuité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de durée durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une durée stable et prolongée.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de durée durable progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité de durée cohérente.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une durée plus lisible

	 

	Durée durable architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Durée organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la durée selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Durée durable architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée structurée conserve sa continuité.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée durable architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Durée durable multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Durée simultanée de plusieurs niveaux dans une même continuité.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une durée commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Durée durable multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de durée stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en durée.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée durable multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de durée durable

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une durée continue et prolongée.

	Elle :
met en mouvement une durée continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de durée durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la durée sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de durée durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de durée durable

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la durée demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de durée durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la durée durable reste active.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de durée durable stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de durée durable

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une durée structurelle prolongée.

	Elle :
ordonne une durée devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de durée durable intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la durée stable.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de durée durable stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de durée durable intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la durée prolongée.

	Il :
guide la durée avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	SÉRIE-100 — MÉTA-FAMILLE CI

	 

	Architecture de durée active

	Définition officielle UB-2 :
Organisation où la durée demeure active dans une continuité fonctionnelle.

	Elle :
maintient une durée active en fonctionnement.

	• elle relie durée et activité
• elle réduit les interruptions
• elle soutient une cohérence durable

	 

	Architecture de durée active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée agit sans rupture de cohérence.

	Elle :
relie durée et activité intérieure.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts internes
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Architecture de durée active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Architecture maintenue dans une durée stable et active.

	Elle :
demeure stable malgré les variations.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les contextes
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Architecture de durée active progressive

	Définition officielle UB-2 :
Architecture renforçant progressivement sa capacité d’action durable.

	Elle :
s’affine progressivement dans la durée.

	• elle progresse graduellement
• elle réduit l’imprécision
• elle soutient une durée plus lisible

	 

	Durée active architecturée

	Définition officielle UB-2 :
Durée organisée selon une structure identifiable.

	Elle :
organise la durée selon une structure stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les incohérences
• elle soutient une cohérence structurée

	 

	Durée active architecturée intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne où la durée structurée conserve sa cohérence.

	Elle :
unit plusieurs continuités sans rupture intérieure.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée active architecturée stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée architecturée maintenue dans plusieurs conditions.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa cohérence
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Durée active multiniveau

	Définition officielle UB-2 :
Durée simultanée de plusieurs niveaux dans une même activité.

	Elle :
unit plusieurs niveaux dans une durée commune.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les séparations
• elle soutient une cohérence élargie

	 

	Durée active multiniveau intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Organisation interne reliant plusieurs plans de durée stable.

	Elle :
articule plusieurs plans intérieurs en durée.

	• elle relie plusieurs plans
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Durée active multiniveau stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Durée multiniveau maintenue sans rupture d’ensemble.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve son amplitude
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Dynamique de durée active

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement organisé assurant une durée durable et active.

	Elle :
met en mouvement une durée continue.

	• elle relie plusieurs dynamiques
• elle réduit les désordres
• elle soutient une continuité active

	 

	Dynamique de durée active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Mouvement interne maintenant la durée sans dispersion.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Dynamique de durée active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Dynamique maintenue sans perturbation durable.

	Elle :
demeure stable sans perturbation.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Champ de durée active

	Définition officielle UB-2 :
Ensemble relationnel où la durée demeure compatible durablement.

	Il :
unit plusieurs continuités dans un même champ.

	• il relie plusieurs dimensions
• il réduit les contradictions
• il soutient une cohérence stable

	 

	Champ de durée active intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Champ interne où la durée active reste présente.

	Il :
relie plusieurs dimensions intérieures actives.

	• il relie plusieurs niveaux
• il réduit les écarts
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	Champ de durée active stabilisé

	Définition officielle UB-2 :
Champ maintenu dans une continuité fonctionnelle stable.

	Il :
demeure stable malgré les contextes.

	• il conserve sa cohérence
• il traverse les variations
• il soutient une stabilité durable

	 

	Structure de durée active

	Définition officielle UB-2 :
Organisation permettant une durée structurelle continue.

	Elle :
ordonne une durée devenue stable.

	• elle relie plusieurs dimensions
• elle réduit les fragilités
• elle soutient une structure stable

	 

	Structure de durée active intérieure

	Définition officielle UB-2 :
Structure interne favorisant la durée durable.

	Elle :
structure intérieurement la durée.

	• elle relie plusieurs niveaux
• elle réduit les écarts
• elle soutient une cohérence intérieure

	 

	Structure de durée active stabilisée

	Définition officielle UB-2 :
Structure maintenue durablement sans rupture.

	Elle :
demeure stable malgré les contextes.

	• elle conserve sa structure
• elle traverse les variations
• elle soutient une stabilité durable

	 

	Axe de durée active intérieur

	Définition officielle UB-2 :
Référence interne guidant la durée active.

	Il :
guide la durée avec précision.

	• il relie orientation et stabilité
• il réduit les déviations
• il soutient une cohérence intérieure

	 

	CONCLUSION

	 

	Ce lexique constitue une base de stabilisation terminologique.

	Il n’a pas pour fonction de fixer un langage définitif, mais de proposer une structure de continuité permettant une lecture plus précise, une écriture plus cohérente et une conservation plus stable des nuances conceptuelles.

	Chaque série demeure ouverte à une extension future.

	Le présent volume correspond à un premier ensemble structuré : SÉRIES 1 à 100.

	La continuité du travail dépendra de la capacité à maintenir simultanément :

	• la rigueur
• la lisibilité
• la cohérence interne
• la fidélité de structure

	Ce volume ne clôt rien.

	Il établit simplement une première base stable.

	 

	NOTE FINALE

	 

	Ce volume appartient à un travail de clarification progressive.

	Il s’inscrit dans une architecture plus large comprenant :

	• UB-2
• les CORE-TERMS
• les volumes miroir anglais
• les structures complémentaires de continuité

	Chaque volume peut être lu séparément.

	Mais leur cohérence apparaît davantage lorsqu’ils sont considérés comme un ensemble.

	 

	 

	CONTINUITÉ VERS VERSION ANGLAISE

	 

	Une version miroir anglaise de ce volume est prévue afin de préserver une continuité bilingue stricte de structure et de contenu
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